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5 Ampli hifi 70 Weff. 

7 Préamplificateur micro pour D.A.T. 

9 Mini-chambre d'écho 
10 Amplificateur hifi économique 
12 Convertisseur 48 V pour alimentation 
fantôme 

14 Préampli RIAA à commutation 
automatique 

16 Ampli hifi 

17 Eliminateur de voix 
19 Bass booster 


LABO - MESURE 


21 Générateur HF 
2 3 Mini-générateur de fonctions 
25 Mire TV monochrome 
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30 Générateur d'impulsions 
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DOMOTIQUE - SECURITE 
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45 Serrure codée économique 
47 Décodeur DTMF 

49 Anti-démarrage codé 
51 Télécommande M/A IR 
53 Modulateur de lumière 


GESTION D'ENERGIE 


55 Déchargeur de batterie Ni-Cd 4,8 V 

56 Interrupteur sensitif 
S8 Chargeur rapide Ni-MH 

60 Indicateur d'interruption de terre 

61 Thermostat d'aquarium 

62 Alimentation à découpage 12 à 35 V 
64 Alimentation de sécurité pour labo 


HF / CB 

radiocommÂndÊ 


65 Micro-émetteur expérimental 
67 Moniteur d'alimentation C8 
69 Varîateur de vitesse RC 

71 Balise sonore pour modèles rédtfc'- 

72 Micro différentiel CB 
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75 Détecteur de métaux 
77 Simulateur de portable 
79 Mémo vocal 

81 Liaison numérique à fibre optique 

82 Indicateur de niveau d'eau 

84 Indicateur téléphonique 

85 Sifflet à ultra-sons 

87 Repousse-taupes 

88 Alarme d'attaché-case 

89 Indicateur de verglas 

91 Chasse-nuisibles à ultra-sons 

92 Thermostat électronique 

94 La récupération des composants 


SERVICES 


96 Abonnement 

97 Commandez vos circuits imprimés 
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d'amplificateurs 
pour enceintes actives ou bien 
encore d’amplificateurs pour home-theater". 

Comment 
ça marche ? 

Le schéma 

Le schéma est d’une extrême simplicité en rai¬ 
son du très haut degré d’intégration du TDA 
7294 que l’on peut assimiler en première 
approximation à un -gros* amplificateur opéra¬ 
tionnel de puissance. 


Une circuitene 
de silencieux (mute) et d'attente (stand-by) est 
intégrée. Nous avons couplé leurs commandes 
sur une seule entrée que vous pourrez utiliser 
ou non. Avec l entrée MUTE à la masse l'am¬ 
plificateur est en veille et consomme donc très 
peu de courant ; qui plus est U reste silencieux. 
Lorsque MUTE est au positif de l'alimentation, 
ramplificateur fonctionne normalement. 


A quoi ça sert ? 

La fonction du montage se passe bien évidem¬ 
ment de commentaire. Sa réalisation par contre 
nécessite quelques remarques puisque notre 
montage fait appel au IDA 7294 de SG$- 
Thomson capable de délivrer, sans aucun com¬ 
posant actif externe, 70 watts efficaces sur une 
charge de 4 ou 8 Ü avec une distorsion infé¬ 
rieure à 0,5 % Outre ses innombrables protec¬ 
tions internes qui le rendent presque indestruc¬ 
tible, ce remarquable circuit utilise comme 
étage final des transistors MOS de puissance lui 
conférant une qualité sonore exceptionnelle. 
Nous vous avions déjà proposé, il y a quelques 
mois, une réalisation utilisant ce circuit; Celle 
d’aujourd’hui est nettement plus compacte per¬ 
mettant ainsi, par exemple, la réalisation facile 



Figure 1 - Schéma de notre montage 
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Figure 3 : Implantation des composants. 


NOMENCLATURE 

DES 

COMPOSANTS 



Semi-conducteurs 

HCtrTDA 7294 V 
(boîtier vertical) 

■Di: IN 914 ou IN 4148 

Résistances 
1/4 de watt 5% 

* Ri : 630 O 

* Rî, Rh R s ! 22 k£î 

* R^ 10 kO 

* R« : 33 k£2 

Condensateurs 

* Ci, Cm : 10 pF 63 volts 
chimique radial 

* Cz : 1 pF 63 volts myiar 

* Ci : 100 pF 25 volts chimique 
radial 

* Ci : 100 y F 25 voîts chimique 
axial 

* (À G : 0,1 pF 63 volts myiar 
ou céramique 

* Ci, Ça : 10 ÛOD uF 63 volts 
chimique radial 

* Cî, Cn : 10 p F 63 volts 
non polarisé MKC 

Divers 

* Radiateur de 1,2 °C/W 

* Accessoires d'isolement 
pour ICi (mica et rondelle 
à épaulement) 


I 




La réalisation 

Elle ne présente aucune difficulté avec le cir¬ 
cuit proposé dont vous veillerez à ne pas 
modifier le tracé pour éviter tout risque d'oscil¬ 
lation parasite. Le strap représenté en gras sera 
réalisé avec du fil rigide d'électricien de 10/10 
de mm de diamètre vu le courant susceptible 
de le traverser. Les condensateurs de décou¬ 
plage MKC C9 et Cil de 10 pF ne sont pas 
indispensables, électriquement parlant, au bon 
fonctionnement de l'amplificateur, Les audio- 
philes trouvent cependant un meilleur rendu 
du son en leur présence. A vous de voir d'au¬ 
tant qu'ils ne sont pas donnés ! 


L’alimentation sera un modèle symétrique clas¬ 
sique non stabilisé délivrant +/- 35 volts sous 3 
ampères si vous voulez fonctionner sous 8 ü et 
+/-Z7 volts sous 4,2 ampères si vous voulez 
fonctionner sous 4 Ü. 

Dans le premier cas un transformateur 2 x 30 
volts 150 VA suivi d'un pont 200 volts 5 ampè¬ 
re sera suffisant. 

Dans le second cas il faudra utiliser un trans¬ 
formateur 2 x 24 volts 150 VA et un pont 7 
ampères, 

Bien sûr, ces chiffres sont valables pour un 
module et sont donc à augmenter en fonction 
du nombre de modules que vous souhaitez 
faire fonctionner avec la même alimentation. 


Compte tenu des courants mis en jeux, le 
câblage, tant de l'alimentation que de la sortie 
haut-parleur, sera réalisé en fil de gros dia¬ 
mètre (11/10 de mm de diamètre minimum), 
Par ailleurs, si vos modules sont éloignés du 
préamplificateur chargé de les commander, 
veillez à les attaquer en basse impédance 
Nous avons en effet remarqué une très légère 
tendance à l'oscillation du TDA 7294 s'il était 
commandé par une source d’impédance de 
sortie trop importante. 

Le TDA 7294 sera évidemment vissé sur un 
radiateur de taille suffisante non sans lavoir 
isolé avec les accessoires classiques copieuse¬ 
ment enduits de graisse aux silicones. 
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PRÉAMPLI 

MICRO 

POUR DAT 


A quoi 
ça sert ? 

Les magnétophones DAT portatifs sont souvent 
dotés d T un préamplificateur relativement simpli¬ 
fié, vous pourrez améliorer leurs performances 
en utilisant un préampli micro externe plus 
sophistiqué. 

Celui que nous proposons ici utilise un circuit 
intégré audio très performant, symétrique et 
spécialement conçu pour cet usage. 



Comment 
ça marche ? 

Le coeur du montage se situe dans un circuit 
intégré (SSM 2017) qui a été étudié par la divi¬ 
sion PMI d’Ànalog Devices. Il s'agit d’un pré¬ 
amplificateur micro installé dans un boîtier à 8 
broches, donc petit, et qui comporte tous les élé¬ 
ments permettant d'obtenir un excellent bruit de 
fond. 

Le bruit de fqnd de cet amplificateur est en effet 
de 950 pWnHz tandis que son taux de distor¬ 
sion sera inférieur à 0,01 % sur toute la bande 
audio pour un gain de 100, soit 40 dB, Il dispo¬ 
se d’entrées réellement différentielles et ne 
coûte pas trop cher Une simple résistance suffit 
à ajuster son gain. 

Deux condensateurs éliminent une éventuelle 
tension continue, ils pourront par ailleurs être 


utiles pour éliminer une tension d’alimentation 
fantôme. Les résistances Rî et R2 assurent la 
polarisation en courant continu des bases des 
transistors d’entrée, on les appariera au mieux 
de même que les résistances R3 et R4. 

Le gain du préamplificateur est réglé par une 
série de résistances associées à un commutateur 
à 10 positions qui permettra d’obtenir 10 valeurs 
de gain. 

Ce commutateur binaire place les résistances en 
parallèle, L'utilisation d’un commutateur à 16 
positions, bien que possible, n'apporte pratique¬ 
ment rien ; en effet, une fois que la résistance R9 
de 18 Ohms est en service, la mise en parallèle 
d'autres résistances n’apporte qu’une faible 
variation de ce gain, comme vous pourrez le 
constater Le gain est donné par la formule : 

G - (10 kÜ/R)+l 
d’où on déduira : 

R = 10 kfi/G-L 



Figure 1 - Schéma de principe 
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R est ici la résistance placée entre les bornes 1 
et 8. Nous vous donnerons dans le tableau l (ci- 
dessus) la valeur du gain obtenu pour chaque 
position ; vous pourrez éventuellement changer 
certaines valeurs de résistance pour obtenir 
d'autres valeurs de gain. 

La faible variation est normale compte tenu du 
type de commutateur économique et miniature 
utilisé ici. 

Un autre commutateur à 1 circuit et 10 positions 
conviendrait à un préampli dont les positions 
seraient espacées de 4 à 6 dB, Des condensa¬ 
teurs filtrent l’alimentation et deux condensa¬ 
teurs chimiques placés tête-bêche en sortie 
constituent un condensateur non polarisé, 

Réalisation 

La réalisation du préamplificateur ne pose pas 
de problème particulier, vous devrez cependant 
faire attention à la polarité des composants et à 
l'orientation du circuit intégré, ce dernier n'ai¬ 
mant pas trop les inversions auxquelles il lui 
arrive cependant de survivre ! Ce circuit semble 
assez solide. Attention également à l'orientation 
du commutateur si vous désirez que la position 
0 corresponde bien au gain minimum. 


LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 


7 







































































£;2i-!:j ujj Kirafimn» 



Figure 2 ; Circuit imprimé, 
échelle î 
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L'alimentation du montage se fera avec une ten¬ 
sion de ± 5 à ± 20 V, une plage de tension per¬ 
mettant une alimentation par piles, la consom¬ 
mation étant d’une dizaine de milliampères et ne 
variant que peu lorqu'on fait varier la tension 
d’alimentation. Nous vous donnons, tableau 2, 


Courbes de réponse en fréquence du préamplificateur micro pour les deux 
valeurs extrêmes du gain. 

En pointillés , nous avons choisi une valeur 10 fois supérieure pour C3 avec une 
résistance interne de source de W ü, le trait mixte vient avec la courbe corres¬ 
pondant à une résistance interne de source de 600 fl 


pour simplifier le circuit, Nous vous donnons, 
pour les entrées, les branchements à assurer sur 
une prise XLR-3 femelle. Vous pouvez égale¬ 
ment utiliser un jack stéréo, le contact d’extré¬ 
mité ira sur le +, l'anneau sur le - et la masse 
sera reliée au 0, 

Le bruit de fond ramené à l’entrée est de - 131 
dBu en mesure pondérée au gain maximum, 
-129 sans pondération, entrée fermée sur 150 Q. 
Pas de problème de ce côté ! 

Avec une tension d’alimentation de ± 12 V. la 
dynamique sera de 95 dB, celle d’un système 
numérique 16 bits... 

EL. 


Figure 3 : Implantation 
des composants. 


entrées. Un réseau de diodes zener mis entre les 
entrées et la masse ou de diodes genre 1N4I48 
reliées entre les entrées et les lignes d'alimenta¬ 
tion protégera les entrées. 

Ces composants pourront être soudés côté 
cuivre du circuit, nous ne les avons pas prévus 


Tension 

d'alimentation 

mari 

Tension 
de sortie 

± 4 V 

- 2 dBu 

± 4,5 V 

+ 1 dBu 

± 5 V 

+4,5 dBu 

± 6 V 

+ 8 dBu 

± 7 V 

+ 10,5 dBu 

* 8 V 

+ 13 dBu 

x 9 V 

+ 14,8 dBu 

* 10 V 

+ 16,2 dBu 

* 12 V 

+ 19 dBu 


l’amplitude de la tension de sortie maximale en 
fonction de la tension d'alimentation ; comme 
vous le constatez, cette amplitude est très suffi¬ 
sante pour attaquer V entrée ligne de n’importe 
quel magnétophone même professionnel. 
L'utilisation avec un micro à alimentation fantô¬ 
me demande des protections particulières, desti¬ 
nées à éviter d’injecter, lors de la connexion du 
micro, une tension transitoire trop élevée sur les 



NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 


* RL R2 : 

* R3, R4 : 33 

* R5 :1 k O 

* R6 : 600 O 

* R7 :150 Q 

* R8 : 68 Q 

* R9 :18 Q 


Condensateurs 

* CL 02 :47 pF chimique radial 50 V 

* C3 : 220 pF Céramique 

* C4, C5 :47 pF chimique radial 16 V 

* C6, C7 :100 pF chimique radial 16 V 

* C8, C9 :100 nF IVIKT 5 mm ; 


Semi-conducteurs 

• Cil : Circuit intégré SSM 2017, 
Boîtier 8 broches, 


Divers 


* CÛM1 : Commutateur rotatif DU 
10 positions 
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MINI CHAMBRE 
D’ECHO 


A quoi 
ça sert ? 

Comme son nom l'indique, la chambre d’écho 
permet de simuler l'effet de réverbération qui se 
produit dans les grandes salles ou les églises par 
exemple et permet donc d’ajouter artificielle¬ 
ment de V espace à une reproduction sonore un 
peu “plate”. 

Jusqu'à ces dernières années, le moyen le plus 
classique pour réaliser un tel appareil consistait 
à faire appel à une chambre 
d'écho à ressorts, Là qualité et 
l'efficacité de tels composants 
ne sont plus à démontrer mais, 
outre ïe fait que leur prix est 
très élevé, ils sont quasiment 
devenus introuvables aujour¬ 
d'hui. 

Il ne nous reste donc plus que 
deux solutions : celle faisant 
appel à un DSP ou processeur 
numérique de signal que l'on 
rencontre dans les amplifica¬ 
teurs pour “home theater”, 
mais qui est évidemment hors 
de portée de l'amateur même 
bien équipé, et celle que nous vous proposons 
maintenant utilisant des mémoires à transfert de 
charge. 

Un tel composant est en fait une ligne à retard 
analogique à B BD ce qui signifie Bucket 
Brigade Device. Dans un tel circuit, le signal 


| analogique d'entrée est transféré en sortie après 
I passage successifs par de très nombreux étages 
I constitués par des commutateurs électroniques 
K et des condensateurs, Plus ces étages sont nom- 
i breux et plus la fréquence d'horloge qui les 
! commande est faible, plus long est le retard 
appliqué au signal et plus important peut être 
l’effet d’écho. 

Comment 
ça marche ? 

Le schéma proposé fait appel à deux circuits 
intégrés, commercialisés par Panasonic, spécia¬ 
lement prévus pour cet usage. IC2 est la ligne à 
retard à BBC proprement dite tandis que ÎC3 est 
son générateur d’horloge associé ; les chrono¬ 
grammes à produire devant en effet présenter 


des relations de phase bien précises. Le signal 
d’entrée est appliqué à !C2 après passage au 
travers de ICI destiné à conférer au montage 
une impédance d'entrée élevée. Cet amplifica¬ 
teur permet aussi de fixer la tension continue 
moyenne de ce signal grâce à PI afin de mini¬ 


miser la distorsion produite par 1C2. Le signal 
retardé est dosé par P2 t qui permet donc de 
régler l'effet d’écho, puis est filtré par IC4a afin 
d’éliminer les résidus de signal d’horloge pré¬ 
sents en sortie de IC2. Ce filtrage coupe une 
grande partie des fréquences élevées mais cela 
ne nuit pas à l'effet d'écho produit. 

Ce signal d'écho est ensuite ajouté au signal 
direct au niveau de lC4b selon un schéma de 
sommateur très classique, 

La réalisation 

Le circuit imprimé supporte tous les compo¬ 
sants à l'exception de P2 qui sera placé en face 
avant du boîtier recevant le montage. C'est lui 
en effet qui permet de doser P effet d'écho pro¬ 
duit qui ne doit pas être trop important afin de 
rester réaliste. 

L'alimentation peut être 
confiée à tout schéma clas¬ 
sique de votre choix pourvu 
qu’elle soit stabilisée et 
délivre 15 volts sous une 
dizaine de mA environ, 

La liaison entre la carte et 
le potentiomètre P2 est à 
réaliser en fil blindé B F 
pour éviter toute introduc¬ 
tion de “rcnfleîte' 5 dans le 
circuit, de même que les 
liaisons entre la carte et ses 
prises d'entrée et de sortie 
BF, 

Le niveau d'entrée peut atteindre 4 volts crête à 
crête en entrée mais le fonctionnement correct 
est déjà assuré pour 1 volt crête à crête soit 
moins de 350 mV efficace. Autant dire que ce 
montage est compatible de toutes les tables de 
mixage et préamplificateurs du marché. La sor- 




Figure 1 : Schéma de notre montage 
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Figure 2 : 
Circuit imprimé, 
vu côté cuivre, 
échelle 1. 



Figure 3 : 
implantation 
des 

composants. 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Résistances 1/4 de W 

* RI, R15 :1 MQ 
*R2,R3, RIO:47 kQ 

* R4, R5, RI 2, R16, R17, R18 :100 kQ 

* R6, R7 :5,6 kü 

* R8, R9, RI 3, R14:10 kQ 
« R11; 15 kQ 

Condensateurs 

* Cl : 10 pF 25 V chimique radial 
< C2, C4, C11 # C12 :0,1 pF mylar 

* C3, C9 :47 pF 25 volts chimique radial 

* C5 :470 pF céramique 

* C6 : 220 pF céramique 

* C7 : 6S0 pF céramique 

* C8 :47 g F, 25 V chimique axial 

* CIO : 2,2 pF, 25 V chimique radial 

Semi-conducteurs 

* ICI : TL 081 * IC2 : MN 3003 

* IC3 : MN 3011 * IC4 : TL 082 

* DI : IM 914 ou IN 4148 

Divers 

* PI : potentiomètre ajustable horizontal 
de 22 kQ 

* P2 : potentiomètre linéaire de 100 kQ 
Supports de Cl (facultatifs} : 3 x 8 pattes, 1 
x 14 pattes. 


lie du modulé est directe car le classique 
condensateur de liaison est généralement pré¬ 
sent à l’entrée de l'étage qui suit. Si tel n’était 
pas le cas, rien ne vous interdirait de l'ajouter 


sur notre montage. Le seul réglage à effectuer, 
une fois pour toutes t est celui de PI afin de 
minimiser la distorsion produite. Ce réglage 
peut être fait au distorsiomètre à 1000 Hz ou, 


plus simplement, à F oreille. Pour cela if est utile 
de placer P2 en position d'écho maximum et de 
déconnecter temporairement RI 2 afin de suppri¬ 
mer le signal direct. 


AMPLIFICATEUR 

HIFI 

ECONOMIQUE 


A quoi 
ça sert ? 

D'innombrables solutions existent aujourd'hui 
pour réaliser des amplificateurs de puissance 
haute fidélité. 

Les fabricants rivalisent en effet d'ingéniosité 
afin de nous proposer des circuits intégrés de 
plus en plus puissants et de plus en plus perfor¬ 
mants ; divers exemples d’utilisations vous ont 
été d'ailleurs proposés régulièrement dans nos 
pages, que ce soit avec la famille LM 38XX de 
NS ou avec le célèbre TDA 7294 de SGS- 
Thomsom 

L’approche que nous avons choisie aujourd’hui 
est différente et fait appel à un circuit intégré 
déjà ancien mais qui présente l'intérêt de coûter 
moins de 30 francs* Malgré cela, il permet, avec 


le schéma proposé, de réaliser un amplificateur 
de puissance pouvant délivrer une puissance de 
30 watts efficaces à moins de 04 % de distor¬ 
sion harmonique sur une charge de 8 ohms. Tout 
dépend donc de F utilisation envisagée. 

Que ce soit pour rénover un amplificateur 
ancien un peu Ajuste” en matière de puissance 
de sortie ou pour réparer un appareil dont le 
module amplificateur de puissance n'existe plus 
aujourd'hui (situation hélas très répandue), ce 
module fort peu coûteux fera merveille. 


faible, nous avons fait appel à un montage en 
pont afin de disposer d’une valeur plus confor¬ 
table soit au minimum 30 watts si Fon reste 
dans des taux de distorsion compatibles avec la 
notion de haute fidélité. 

Le schéma utilisé est très classique. Le TDA 
2040 de la partie haute de la figure est monté 
normale ment”, Il reçoit le signai d’entrée et le 
délivre après amplification à une extrémité du 
haut-parieur. Le TDA 2040 de la partie basse 
reçoit quant à lui ce même signal de sortie après 
atténuation adéquate par R3 et R7. Comme il est 


Comment 
ça marche ? 

Le circuit utilisé est un 
classique TDA 2040 
de S GS-Thomson, 

Utilisé seul, il est 
capable de délivrer 
une vingtaine de watts 
à une charge de 8 
ohms, alimenté sous 
une tension symé¬ 
trique de +/- 16 volts. 

Cette puissance nous 
ayant semblé un peu 
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appliqué à son entrée inverseuse, il le délivre à 
son tour à la charge après amplification mais en 
opposition de phase par rapport à celui fourni 
par ICI. De ce fait, le haut-parleur voit à ses 
bornes une tension double de celle qu’il aurait 
reçue si un seul amplificateur avait été utilisé. 

C’est là tout l’intérêt du montage en pont qui 
permet de doubler la tension appliquée à la 
charge et donc, théoriquement, de quadrupler la 
puissance de sortie. 

En pratique, en raison du courant nécessaire et 
des pertes dans les transistors de sortie, ce qua- 
druplement n’est que rarement obtenu. 

Dans notre cas, comme nous souhaitons conser¬ 
ver au montage une distorsion raisonnable, nous 
préférons annoncer une puissance de sortie de 
30 watts même s’il lui est possible de faire plus. 

La réalisation 

La simplicité du circuit imprimé est évidemment 
à la mesure de celle du schéma théorique et tous 
les composants y trouvent place sans aucun pro¬ 
blème, Les deux TDA 2040 sont évidemment 
montés en bordure de ce circuit afin de permettre 
leur fixation sur un radiateur absolument indis¬ 
pensable sinon la protection thermique dont ils 
sont équipés aura tôt fait de réduire la puissance 
de sortie à zéro ! La languette métall ique de leur 
boîtier ayant le mauvais goût d’être reliée à la 
patte 3, c’est à dire à f alimentation négative ; 
des accessoires d’isolement, généreusement 
enduits de graisse aux silicones pour améliorer 
la conduction thermique, devront impérative¬ 
ment être utilisés, La tension d’alimentation 
idéale est de +/- 16 volts et doit pouvoir fournir 
2 ampères pour obtenir les 30 watts annoncés. 

Cette tension n’a pas besoin d’être stabilisée et 
peut être de valeur plus faible si l’on accepte une 
réduction de la puissance de sortie. Pour l’anec¬ 
dote, sachez que le circuit accepte de fonction¬ 
ner correctement à partir de +/- 3 volts ! Le 
niveau d’entrée nécessaire à l’obtention de la 
pleine puissance de sortie est de l’ordre de 500 
mV efficaces ; autant dire qu’il est compatible figure 2 ; Circuit imprimé, vu côté cuivre , échelle 1, 
avec toute sortie de table de mixage ou de pré¬ 
amplificateur digne de ce nom. 

C. Tavernîer 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Figure 3 ; Implantation des composants, 


Semi-conducteurs 

• ICI, 1C2 : TDA 2040 V 

Résistances 1/4 de watt 5 % 

• RL R2, R3, R4 r R5 : 22 kft 

■ R6, R7-680D 

• RS, R9 : 4,7 Ü 

Condensateurs 

• CL C2 :100 pF 25 volts chimique radial 

• C3 r C4 : 22 pF 25 volts chimique radial 

• G5 : 2,2 pF 63 volts chimique axial 

• CG, C7, CS, C9 : 0,1 pF mylar 

Divers 

■ Radiateur pour ICI et IC2 
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Figure 1 : Schéma de notre montage. 
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CONVERTISSEUR 
FANTÔME 
4,5 U 48 V 


A quoi ça sert ? 

Le convertisseur que nous proposons ici nous 
a été demandé par l’un de nas lecteurs. Si vous 
disposez d'un magnétophone * amateur - et 
d'un microphone professionnel à condensa¬ 
teur, vous aurez besoin d’une alimentation 
pour microphone, alimentation que ne vous 
fournit pas le magnétophone, Cette alimenta¬ 
tion vous délivrera donc la tension nécessaire 
à partir d une basse tension. 


tée au maximum. Le régulateur est 
constitué par un circuit assez sommaire, 
on prend la tension de sortie, on la 
divise par un pont avec potentio¬ 
mètre d’ajustement et on comman¬ 
de le courant de base du transistor 
17 qui shuntera la base de l'oscillateur, 
lui donnant alors juste assez d'énergie pour 
contrôler la charge de C2. 

Réalisation 

Notre convertisseur utilise un transformateur, la 
bête noire de tous Ses bricoleurs, nous com¬ 
pris ! Nous avons ouvert un tiroir et trouvé un 
sachet de tores de ferrites, Ces tores sont au 
catalogue de Radiospares qui pourra en livrer 
une dizaine chez vous pour la somme de 
34,13 F HT., soit un peu plus de 4,10 F par 
transformateur. Il faudra ajouter du fil émaillé 
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Figure 1 : Schéma de notre montage 


de 10 à 20 
dixièmes de mm de 
diamètre pour les secondaires et 30 à 40 
dixièmes pour le primaire. Il faut environ 30 
cm de fil pour le primaire, 4 à 5 m pour le 
secondaire haute tension et 1 m pour le circuit 
de commande de base. 

Nous vous donnons, figure 2, le principe du 
câblage du tore. Il faudra faire attention au 
sens de bobinage et repérer les départs et sor¬ 
ties de fil. Nous avons utilisé un repérage par 
gaine de couleur, ces gaines sont en fait de 
l'isolant de fils téléphonique, Un adhésif 
bloque le fil au départ et lui évite de se relâ¬ 
cher, vous pouvez également utiliser une colle 
fusible ou une colle cyanoacrylate avec activa¬ 
teur, Tak Pak, Black Tak ou Black Max. Tous 
les débuts de bobinage se feront d'un coté du 
tore, toutes les sorties de l'autre. Vous pouvez 
commencer indifféremment par le primaire ou 
le secondaire. Le primaire de 10 tours et le 
secondaire de 30 sont bobinés en une couche, 
on répartira régulièrement les spires le long du 
tore. En fin de bobinage, on glisse une petite 
gaine et on colle ou on met un peu d'adhésif 
Si les deux premiers enroulements précités ne 
comportent qu’un nombre réduit de spires, et, 
de ce fait, ne pose guère de problème, l'en¬ 
roulement de 240 spires est plus délicat, Un 


Comment 
ça marche ? 

La figure 1 donne le schéma de principe du 
convertisseur. Il utilise un montage connu qui 
est celui de l'oscillateur dit blocklng, autrement 
dit un oscillateur très simple dont l'oscillation 
est entretenue par un enroulement réinjectant 
une tension sur la base du transistor, Le tran¬ 
sistor est polarisé par le pont de résistance 
RI/R2, l’impédance de ce pont limite le cou¬ 
rant de réaction dans la base du transistor Tl 
et lui évite certains problèmes. Un condensa¬ 
teur découple la source et lui confère donc une 
impédance plus basse, Ici, nous n'avons pas de 
fréquence de découpage fixe, c’est la charge et 
la nature du tore qui la détermineront. Le 
secondaire comporte un nombre de spires 
beaucoup plus important que le primaire, ce 
qui permet d'obtenir une tension de sortie plus 
importante que celle nécessaire, nous installe¬ 
rons donc un régulateur tandis que lorsque la 
tension d'alimentation baissera, on conservera 
suffisamment de tension pour que le convertis¬ 
seur fonctionne. Les piles pourront être exploi- 
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Figure 2 : 
Circuit 
imprimé , 
vu cofé 
cuivre, 
échelle 1 
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tore se bobine à la main .spire à spire et il faut 
faire passer tout le fil dans le trou à chaque 
spire, La technique que nous avons utilisée 
consiste à commencer le bobinage au milieu. 
On dévide donc de la bobine de fil émaillé la 
moitié de la longueur calculée soit environ 2 m 
pour le tore. On fixe le fil en laissant la lon¬ 
gueur destinée à l’autre moitié sur la bobine. 
On va donc enrouler une bonne centaine de 
spires ou plus, suivant la longueur dévidée, et 
compter les spires. 

Comme on a mesuré son fil, et compté le 
nombre de spires, on peut, une fois ces pre¬ 
mières spires en place, calculer la longueur 
moyenne de chaque spire et en déduire la 
quantité de fil nécessaire. Le passage de ces 
quelques mètres de fil au travers des trous 
n’est pas aisée, le fil a tendance à faire des 
boucles. La solution que nous conseillons 
consiste à faire passer le fil en boucle comme 
le montre la figure 3- Une fois le fil passé, on 
agrandit k boucle pour faire coulisser le fil 
autour des doigts écartés. Un grand diamètre 
de boucle évite les déformations du fü et limi¬ 
te les boucles parasites qui se terminent en 
nœuds ! 11 ne reste plus qu’à repérer les sorties 
et à terminer par un enrobage de colle fusible 
ou éventuellement de paraffine... 

La figure 4 donne le plan du circuit imprimé, 
la 5 fimpiantation des composants, Nous 
avons représenté ici une possibilité de brocha¬ 
ge idéal du transformateur, comme vous vous 
en rendrez compte sur la photo, nous n'avons 
pas tout à fait suivi nos conseils. Les compo¬ 
sants utilisés ici sont tout à fait classiques, le 
transistor un modèle 1 ampère en boîtier T092, 
le redressement passe par une diode de signal 
classique type 1N4148. 

Si le tore est correctement réalisé, c’est à dire 
si les branchements sont bien faits, le montage 
oscille du premier coup et on dispose d’une 
haute tension en sortie. La tension peut être 
ajustée par le potentiomètre PI. La tension de 
sortie de 48 V nécessaire à une alimentation 
fantôme classique peut être obtenue à partir 
d’une tension d’alimentation de 3 V, 

Le convertisseur est destiné à alimenter un 
microphone, dans ce but, il faudra réaliser un 
adaptateur inséré entre le micro et l'entrée du 
magnétophone. La figure 5 donne le schéma 


de principe de cet adaptateur, il comporte 
deux résistances d’alimentation dont la valeur, 
issu d’un standard de fait est de É,8 k W, Une 
précision de 1 % est préférable, vous pouvez 
éventuellement trier des résistances à 5 % pour 
en trouver deux de valeur identique, mesurées 
à l’ohmmètre numérique. Les condensateurs 
de liaison devront supporter une tension supé¬ 
rieure à 48 V, attention, si le gain du préampli¬ 
ficateur est ajusté au maximum, il y a un risque 
d'atténuation des fréquences les plus graves 
avec certains préamplificateurs de très basse 
impédance, 

Compte tenu des qualités de l’alimentation fan¬ 
tôme, plusieurs microphones pourront être ali¬ 
mentés par un seul convertisseur, leur nombre 
dépendra de la consommation du microphone, 
le montage délivre environ 13 mA sous une 
tension de 48 V... 

Le convertisseur pourra être installé dans la 
boîte supportant les prises et contenant les 
piles, on n’oubliera pas l’interrupteur général 
que vous devrez éteindre, l’autonomie de l’ali¬ 
mentation n’étant que de quelques heures. 



Figure 3 : Passage du fil en boucle 
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Figure 4 ; Circuit imprimé, vu coté cuivre , échel¬ 
le 1 



Figure 5 : Implantation des composants 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Semi-conducteurs 

* Tl : Transistor NPN BC 337 

* T2 : Transistor NPN BC 238 

* 01, 02 : Diode silicium 1N4148 

* D3 : Diode Zener 12 V 250 mW 

Résistances 1/4 de watt 5% 

* RI : 2,2 k Q 

* R2:10 k Q 

* R3 : 3 f 3 k Ü 

Condensateurs 

* Cl : 100 pF chimique radial 10 V 

* C2 :2,2 pF chimique radial 50 ou 63 V 

Divers 

* PI : Potentiomètre ajustable vertical 
4,7 k Q 

* Tl : Transformateur torique, voir texte, 
bobiné sur ferrite torique Philips matériau 
3E25 (couleur orange) Dimensions ; 

14,5 x 8,4 x 4,4 mm. Al 2430 nH/sp2 (code 
Radiospares 174-1364) 
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Figure 1 ; Schéma de notre montage. 


100 pF‘ 


0 ■ 1 

C2_L 

“T 


100 p 


Comment 
ça marche ? 

Le préamplificateur RIAA est un montage que 
l'on pouvait considérer autrefois comme clas¬ 
sique, Aujourd’hui, on constate son élimination 
progressive des réalisations commerciales. 


Nous ne nous sommes pas lancés dans des 
études infiniment longues pour vous proposer 
une réalisation ésotérique à câbler sur du strati¬ 
fié recouvert de cuivre 0FC, sans oxygène, 
mais avons conservé des canons classiques. 
Vous aurez le choix de plusieurs amplificateurs 
opérationnels, bipolaires purs ou, comme TOP 
275 d’Analog Devices, adoptant une structure 
mixte dite Butler du nom de son inventeur, 
associant en parallèle sur son circuit d *entrée 
des transistors bipolaires et des transistors à 
effet de champ. 

Les résistances RI, R2 et les condensateurs Cl 
et C2 shuntent les éventuelles tensions RF 
(Radio-Fréquences) qui risqueraient de pertur¬ 
ber le bon fonctionnement du préamplificateur. 
Les résistances R5 et R6 déterminent le gain de 
Y étage, avec une plus petite valeur, le gain sera 
plus important. 

Les réseaux RC installés entre la sortie et ren¬ 
trée in verseuse permettent la correction RIAA 
avec une précision correcte (± 1 dB de 20 Hz à 
20 kHz), nous avons choisi ici des valeurs de 
composants normalisés. Des résistances série 
installées sur les lignes de sortie évitent de 
répercuter la capacité de la ligne de sortie sur 
F amplificateur et permettent aussi à ce dernier 
de supporter les courts-circuits. 

Les tensions de sortie des deux canaux sont 
dirigées vers un amplificateur opérationnel 
CMOS qui détectera la tension amplifiée. La 
tension de sortie de la diode Dl chargera le 
condensateur C13 qui, en F absence de signal, 
sera déchargé par R20, résistance de valeur éle¬ 
vée. La tension continue est appliquée sur F en- 
trée non in verseuse, une tension positive entraî¬ 
nera F apparition d’une tension positive en sor¬ 
tie. Cette dernière sera envoyée sur la base du 
transistor Tl qui commandera le relais RL1. La 
résistance R21 applique une tension positive sur 
l’entrée non inverseuse de CI2B, tension per¬ 
mettant à la sottie de repasser à zéro et de faire 
décoller le relais une fois le signal utile disparu. 
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PREAMPLIFICATEUR 

RIAA 

A COMMUTATION 
AUTOMATIQUE 


A quoi 
ça sert ? 

Beaucoup d’appareils audio contemporains 
chargés d’amplifier n’ont pas de préamplifica¬ 
teur phono. Ils n’ont droit qu’à une entrée ligne 
incapable de traiter les signaux. 

Comment faire pour, d’une part, faire entrer les 
faibles signaux audio d’une tête de lecture, les 
corriger et, d’autre part, conserver Fusage de 
cette entrée ligne, le nombre d’entrées étant 
généralement limité sur ces appareils, et plus 
particulièrement ceux de début de gamme. 

Ce préamplificateur se chargera des opérations 
en se commutant automatiquement sur l’entrée 
phono dès que l’on aura commencé la lecture 
d’un disque noir... D’ou le qualificatif d’auto- 
matique. 
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Figure 2 : Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle ï. 



Figure 3 : Implantation des composants. 


Dans le cas d’une trop grande sensibilité du 
déclenchement du relais ou si ce dernier se 
déclenche un peu trop souvent, on augmentera 
la valeur de la résistance R18, La seconde paire 
d’entrées recevra des signaux à haut niveau, la 
liaison est ici directe. 

La réalisation 

Nous vous donnons les schémas du circuit 
imprimé et d'implantation des composants. La 
réalisation ne pose pas de problème majeur à 
part l'orientation des composants qu’il vaut 
mieux vérifier deux fois qu’une, un condensa¬ 
teur chimique monté à l’envers claque comme 
un pétard... 

Les prises seront montées après perçage des 
trous à 1,8 mm de diamètre ou perçage suivi 
d’une ovalisation à la fraise. Les circuits inté¬ 
grés pourront être montés sur supports, une 
technique qui vous permettra de les changer et 
de choisir celui qui, à vos oreilles, sonne le 


mieux, La plupart des amplis opérationnels ont 
aujourd’hui un brochage identique, on peut 
donc les échanger sans la moindre difficulté. 
S’agissant du relais, nous avons utilisé un 
modèle D2 de Siemens, sachez qu'il existe des 
équivalences dans diverses marques. 

Si vous êtes un fanatique des alimentations 
séparées, vous pourrez alimenter le circuit du 
relais par une alimentation 12 V à part ; atten¬ 
tion toutefois, vous devrez relier les deux points 
repérés 0, donc avoir une masse commune, la 
liaison se fera de préférence au niveau des ali¬ 
mentations. 

Ces dernières ne sont pas prévues ici, la figure 4 
donne un schéma d’alimentation très simple 
permettant d'alimenter le tout, le relais étant ali¬ 
menté par la même tension que l'amplificateur 
Ce schéma propose également une variante uti¬ 
lisant un second régulateur 12 V. 

La simplicité de la manipulation et de la réali¬ 
sation se paie par un temps de retour à l’entrée 
ligne ; si vous êtes vraiment pressé, vous instaL 



NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Semi-conducteurs 

• Cil : Circuit intégré OP 275, NE 5532, 

• LM 833, OP 2604 

• Ci2 : TLC ou TS 272 ou 27M2 

• 01, D2 : diode silicium 1N414S 

• Tl : Transistor NPN BC 543 ou équivalent. 

Résistances 1/4 W 5 % 

• RI, R2 : 820 Q 

■ R3 f R4 :47 kQ 
*R5, R6 : 470Û 

• R7, R8 :220 kQ 

• R9, RIO : 22 kQ 
•RII, RI 2 :470 Q 

• R13, R14 : 330 kQ 

• R15, R16: 68 kQ 

• RI 7, R19, R23 : 680 kQ 

• R18 : 39 Q 

■ R20:10 MQ 

• R21 :220 kQ 

- R22 ; 68 kQ 

- R24, R25 :15 kQ 

Condensateurs 

• Cl, C2 :100 pF Céramique 

• C3, C4 ; 100 pF chimique radial 6,3 V 

• C5, C6 :15 nF, MKT 5 mm 

• C7, C8 : 3,3 nF, MKT 5 mm 

• C9, CIO : 10 pF chimique radial 10 V 

• Cil : 1 pF chimique radial 16 V 

• C12, Cl3 : 0,47 pF chimique radial 16 V 

• C14, Cl5:47 pF chimique radiai 16 V 

Divers 

- Prises RCA pour circuit imprimé 

• RL1 Relais Siemens 02,12 V double 
inverseur miniature, V23Ü42-A1Û03-B101 
ou équivalent (Omron ou autre marque). 





Figure 4 ; Une version d'alimentation possible. 




Jerez un bouton poussoir ou un interrupteur aux 
bornes de C 13, interrupteur fermé, le circuit 
restera en position ligne. Avec un poussoir, une 
impulsion suffira à décharger le condensateur. 
Un coffret blindé protégera éventuellement le 
montage des parasites venus de l'extérieur. 

E. L 
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AMPLIFICATEUR 

HAUTE-FIDELITE 

ECONOMIQUE 


A quoi fa sert ? 

Il existe aujourd’hui de très nombreuses solu¬ 
tions discrètes, hybrides ou intégrées, pour réa¬ 
liser avec succès un amplificateur haute-fidélité. 
Celle que nous vous proposons fait appel à un 
circuit qui n’est pas nouveau mais dont le rap¬ 
port qualité/prix est plus qu’honorable. 

Notre montage n’est évidemment qu'un module 
amplificateur de puissance, il devra donc être 
précédé d’un préamplificateur ou d’une table de 
mixage. On pourra également T utiliser pour 
rajeunir un amplificateur existant voir même le 
dépanner puisque les étages de puissance sont, 
avec les alimentations, ceux qui rendent l’âme 
en premier ! 

Comment 
ça marche ? 

Le IDA 1514 utilisé peut être assimilé à un 
« gros » amplificateur opérationnel de puissan- 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


i Semi-conducteurs 

* ICI :TDA 1514 A 

Résistances 1/4 W 5% 

- R1 f R3 : 22 kohms * R2 :880 ohms 

- R4 : 880 kohms * R5 :82 ohms 

- R6 :150 ohms * R7 :3,3 ohms 

Condensateurs 

* Cl : 1 pF 63 volts chimique axial 

* C2 :220 pF céramique 

- C3 ; 4,7 §jF 63 volts chimique axial 

* C4 :220 pF 25 volts chimique radial 

* G5 :0,1 pF mylar 

* C6 :22 nF mylar 

* 07,03: 470 pF 63 volts chimique radial 


ce muni de quelques fonctions supplémentaires. 
Dans ces conditions on constate que RI fixe 
V impédance d’entrée du montage que nous 
avons choisie égale à 22 kohms afin de s’ac¬ 
commoder de toutes les sorties de préamplifica¬ 
teurs. Le rapport R3/R2 détermine le gain du 
montage qui est ici de 32 ce qui signifie qu’il lui 
faut environ 500 mV efficaces à l’entrée pour 
délivrer sa puissance maximum. Vous pouvez 
retoucher R3 dans un sens ou dans l’autre si 
nécessaire, La cellule R4 - C3 quant à elle per¬ 
met de générer un délai après la mise sous ten¬ 
sion de 1 ’amplificateur, forçant celui-ci à rester 
silencieux tant qu’il n’est pas parfaitement sta¬ 
bilisé, On évite ainsi le « cloc » désagréable 
dans les enceintes lors de la mise en marche, 

Réalisation 

Notre circuit imprimé supporte un seul amplifi¬ 
cateur. Il devra donc être réalisé en autant 
d’exemplaires que nécessaire selon l’application 
envisagée (stéréo « simple », home theater, etc,). 
Le TDÀ 1514 doit évidemment être vissé sur un 
radiateur d’où son positionnement en bordure 
du circuit. Attention, sa semelle métallique étant 
reliée à sa patte 4, il faut T isoler de ce radiateur 
avec les accessoires classiques et ne pas oublier 
la graisse aux silicones pour améliorer la 
conduction thermique. 

L’alimentation symétrique peut être un simple 
pont suivi de « gros » chimiques de filtrage. Sa 
tension en charge doit être de 27,5 volts 
typiques mais elle ne doit en aucun cas dépasser 
30 volts. Pour un seul amplificateur chargé par 
un haut-parleur de 4 ohms, elle doit pouvoir 
débiter 4 ampères alors que 2 ampères suffisent 
pour 8 ohms. 

Les performances de cet amplificateur sont très 
honnêtes puisque nous avons relevé sur notre 
maquette alimentée sous une tension stabilisée 
de +/- 27,5 volts : 

- Puissance maxi : sur 8 ohms 38 watts effi¬ 
caces, sur 4 ohms 75 watts efficaces. 

- Distorsion à - 3 dB du maximum : 0,1 % à 1 
kHz, 

- Rapport signal/bruit : 98 dB. 

- Bande passante à - 3 dB et à demi-puissance : 
20 Hz à 25 kHz. 

Compte tenu du prix de revient, avouez qu’iî y 
a de quoi être satisfait. 

Dernière précision, sachez que cet amplificateur 



Figure 2 : Circuit imprimé , vu côté cuivre , échelle 1 



Figure 3 ; implantation des composants 

est protégé contre les courts-circuits en sortie 
mais pour une durée maximum de 10 minutes et 
qu’il est également protégé contre les échauffe- 
ments excessifs. 

S’il s’arrête après un moment de fonctionne¬ 
ment normal à forte puissance, pensez donc à 
dimensionner plus largement son radiateur ou 
revoyez son mode de fixation sur celui-ci (mau¬ 
vaise conduction thermique par exemple). 

C. Ta vernier 


CODE DES COULEURS 
DES RESISTANCES 


{Pour 1/8 K W f 1/4 W,1/2W et 1W ï 
couche carbone ou métal 




F bague 2 e bague 3* bague 
F chiffre 2* chiffre multiplicateur 
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ELIMINATEUR 

DE VOIX 


A quoi 
ça sert ? 

Le Karaoké est un engin mis à la mode par 
h télévision. Saviez-vous qu’avec un monta¬ 
ge électronique pas très compliqué, il était 
possible de supprimer la voix d’un chanteur 
pour la remplacer par la vôtre ? C’est ce que 
nous vous proposons ici... 

Comment 
ça marche ? 

La voix d’un chanteur est généralement 
enregistrée en monophonie. Le principe de 
l'éliminateur consiste à créer le signal mono¬ 
phonique par une sommation G+D pour 
ensuite le soustraire de chaque voie. Cette 


opération n’est pas sans risques ; en effet, 
une partie du spectre de la musique est tout 
de même monophonique et risquera de 
subir des altérations. Une soustraction trop 
active risque d'entraîner une élimination 
presque totale de l’orchestre. II est donc 
nécessaire, dans une telle réalisation, de 
limiter la soustraction de la voix à la bande 
qui lui est traditionnellement consacrée, 
autrement dit 300/3000 Hz, et cela sans trop 
toucher au reste, Il ne restera alors plus qu’à 
ajouter votre voix pour que vous puissiez 
remplacer le chanteur d’origine. Attention, si 
rélimination d’un signal monophonique- est 
possible, nous nous sommes rendu compte 
que si la voix est effectivement enregistrée 
en monophonie, les effets qui l’accompa¬ 
gnent comme la réverbération, sont en sté¬ 
réo, vous pourrez donc atténuer pour ne 
pas dire éliminer la voix mais il restera les 
effets, à vous de les exploiter pour que ce 
soit le chanteur qui vous accompagne et se 
transforme en choriste ! Vous serez parfois 
surpris de constater l’ampleur de la réverbé¬ 
ration, Les signaux issus d’un lecteur de CD 



ou d’un ampli arrivent sur les entrées El et 
E2, ïîs sont mélangés par RI7 et K18 pour 
entrer dans CI2A qui joue le rôle de filtre 
passe-bas du 3 ème ordre avec structure 
Sallen et Key donc du second ordre et filtre 
passif du premier ordre. Ce signal repart 
ensuite vers les circuits de sortie pour un 
mélange avec le signal d’origine arrivant par 
les entrées. Ici, entrées non inverseuses et 
inverseuses sont utilisées pour les addition 
et soustraction. 

Une entrée pour jack asymétrique a été pré¬ 
vue pour le signal du micro. Ce préamplifi¬ 
cateur, fort simple, dispose 
d'un réglage de gain. La 
résistance R26 est reliée au 
pôle positif de ^alimentation 
et permet l 1 alimentation, par 
son câble d'un micro à élec- 
tret. Daas le cas d’un micro 
dynamique, ou d’un micro à 
éleetret disposant de sa pro¬ 
pre alimentation, on suppri¬ 
mera la résistance R2ô qui 
devient inutile. Le potentio¬ 
mètre PI ajuste le gain de 
l'étage. Le circuit est alimen¬ 
té par une seule tension 
d’environ 12 V, st vous utili¬ 
sez un petit bloc secteur 
externe pas cher, vous béné¬ 
ficierez d’une régulation 
électronique par Tl. Ce tran¬ 
sistor est monté en collec¬ 
teur commun, sa tension de 
base est filtrée par C 13. Il 
n’introduit qu’une baisse de 
tension minime, quelques 
dixièmes de volt. Comme les 
circuits intégrés aiment bien 
travailler avec une polarisa¬ 
tion à 50 % de l'alimenta¬ 
tion, nous avons prévu le 
pont de résistances R28/R29 
découplé par un gros 
condensateur abaissant l'im¬ 
pédance du pont. Ce pont 
sert de référence pour le 
point milieu, tous les circuits 
se retrouveront polarisés à la 
moitié de la tension d’ali¬ 
mentation permettant ainsi 
d’obtenir l’excursion de 
signal maximum. 
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Figure 2 : Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 



Figure 3 : Implantation des composants, 


Réalisation 

Le circuit imprimé a été dimensionné pour 
une insertion dans un boîtier plastique 
moulé MMP. Nous avons prévu des pastilles 
pour deux types de prises RCA pour circuit 
imprimé, le même composant pouvant par¬ 
fois être livré avec deux implantations diffé¬ 
rentes. les condensateurs chimiques sont 
pratiquement tous polarisés, vous mettrez le 
fil le plus long, c'est à dire correspondant au 
pôle positif, dans le trou des pastilles car¬ 
rées, Les condensateurs Cl4 et C 15 devront 
avoir une tension de service supérieure à la 
valeur de la tension d’alimentation ; si vous 
utilisez un bloc secteur, vous devrez mesu¬ 
rer sa tension à vide et adopter cette ten¬ 
sion. Le condensateur C13 pourra avoir une 
tension de service égale à la moitié. 

Une implantation est prévue pour une prise 
d’alimentation, vous pourrez aussi utiliser 
une prise se vissant sur un panneau de faça¬ 
de, cette même observation s’applique aussi 
à la prise d’entrée micro par jack ou aux 
RCA, il suffira alors de relier les cosses aux 
pastilles correspondantes pour réaliser le 
câblage. Des pastilles ont par ailleurs été 
prévues pour repérer les centres des trous 
de fixation au fond du boîtier. 

L’appareil se connecte à une chaîne hi-fi au 
niveau d’une prise pour magnétophone, en 
position -monitor*, c’est à dire écoute du 
magnétophone, le son entendu sera celui 
dépourvu de la voix du chanteur et auquel 


on ajoutera la voix. Vous aurez à ajuster le 
potentiomètre de gain micro de façon à ne 
pas couvrir la musique. Vous constaterez, 
lors du passage de la position moniteur à la 
position source, la disparition partielle de la 
voix du chanteur tandis que le son de l’or¬ 
chestre n’est que peu modifié,. Il ne vous 
reste plus qu’à chanter. La courbe de répon¬ 
se (figure 4) vous donne une idée du traite¬ 
ment apporté au son ; suivant la position du 
signal dans l’espace stéréo, on obtiendra 
une élimination plus ou moins importante 
de la zone comprise entre 200 Hz et 6 à 8 
kttz, Pratiquement, l’effet est spectaculaire, 
l’orchestre n'est pas trop dénaturé, et il ne 
reste qu’une voie très atténuée. Bien sûr, si 
vous tentez d’éliminer les Choeurs de 
( Armée Rouge ou française, vous aurez du 
mal, le propre d’un choeur étant d’être 
réparti dans l’espace î 

E. Lemery 



NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Semi-conducteurs 

• T? : Transistor NPIM DC 548 

• Cil, C!2 : Circuit intégré TL072 


Résistances 1/4 W 5 % 
■ R1,R2, RIS: 100 kQ 
*R3,R4, R23, R24 : 330 kQ 


* no, MO, ni* HH : 

- R9, R10,R25, R27 : 

* R11, R12:150 kQ 

* R16:4,7 kù 
*R19, R20 : 47kQ 

* R22:10 kQ 

* R30:2,2 kQ 


kQ 

* R13, R14 : ISO Q 

* R17 f R18:100 kQ 
■R21 

■R28,R29:4,7 kQ 
■ R26 :6,8 kQ 


Condensateurs 

• CI, C2, C5, C6 :1 (jF chimique radia! 10 V 

• C3, 04:470 pF Céramique 
- C7 :220 nF, MKT S mm 

• C8 :47 pF chimique radial 10 V 
► C9 :22 nF, MKT 5 mm 

• CIO : 10 nF, MKT 5 mm 

• Cil : 100 nF, MKT 5 mm 

• Cl 2:2,2 pF chimique radial 10 V 
■ Cl 3 :470 pF chimique radial K) V 

• CH : 470 pF chimique radial 25 V 

• C1S : 100 pF chimique radial 25 V 

>■» 

Divers 

» El, E2, E3, E4 : prises RCA pour circuit 
imprimé (Orbiteci 

• PI : Potentiomètre ajustable vertical 470 kQ 

• Ml, prise micro pour jack 3,5 mm mono 
ou jack 6,35. 

• Prise d'alimentation, coffret MMP 
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NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Valeur de C4 et 
C7 en fonction 
de la fréquence 
de coupure de 
l'enceinte à 
corriger: 


100HZ 
90 HZ 
BOHZ 
70HZ 
60HZ 
50 H Z 


A quoi 
ça sert ? 


Si les enceintes de faibles dimensions arrivent 
à reproduire correctement les parties 
moyennes et hautes du spectre audible, elles 
pèchent très souvent du 
côté des basses, les 
lois de la physique 
étant incontourna¬ 
bles, il est quasiment 
impossible, par des 
artifices purement 
« mécaniques », de des¬ 
cendre en dessous 
d’une certaine fréquen¬ 
ce de coupure pour un 
volume d'enceinte don¬ 
né et, plus ce dernier est 
faible, plus cette fréquen¬ 
ce de coupure est élevée. 

L'électronique ne permet 
pas non plus, en ce 
domaine, de faire des miracles, mais le monta- 
ge que nous vous proposons arrive tout de 
même à faire descendre presque d une octave 
le point de coupure à -3 dB de n'importe quel¬ 
le enceinte tout en préservant l'intégrité du 
signal. 

Son intégration dans une installation haute 
fidélité n'est donc pas aberrante, bien au 
contraire. 


Comment 
ça marche ? 

Le premier amplificateur opérationnel joue 
deux rôles. D une part il est monté en filtre 
passe haut du deuxième ordre avec une fré¬ 
quence de coupure de 20 Hz environ, ceci afin 
d'éviter de saturer l'amplificateur de puissance 
avec des signaux de très basse fréquence, 
D'autre part, et comme l'amplificateur opéra¬ 
tionnel qui le suit, il est également monté en 
filtre passe bas dont la fréquence de coupure 
est déterminée par les valeurs des condensa - 


18nF 

75Hî 

22nF 

68Hz 

27nF 

60 Hz 

33nF 

52Hz 

39nF 

45 Hz 

47nF 

38Hz 


Semi-conducteurs 
» ICI : LM 324 

» Résistances 1/4 de watt 5 % 


Résistances (toute valeurs 1/4 de W) 

• R1G, R1D : 82 kohms 

• R2G, R2D ; 39 kohms 

• R3G, R3D, R4G, R4D, R7G, R7D, R8G, RSD : 
100 kohms 

• R5, R6 :68 kohms 


Condensateurs 

* CIG, CIO, C2G, C2D : 0,1 pF mylar 

* G3G, C3D, CSG, C6D : 10 pF 25 volts 
chimique radial 

» C4G, C4D r C7G, C7D : voir tableau 

* C5 :10 pF 25 volts chimique radial 

* C8 :100 pF 25 volts chimique radial 


Divers 

• Support 14 pattes pour ICI (facultatif} 


BftSS-BOOSTER 
[RENFORÇATEUR 
DE BASSE] 



teurs C4 et C7. Chaque filtre ayant une pente 
de 6 dB par octave, on arrive à une correction 
parfaite de l'enceinte si cette dernière a une 
atténuation de 12 dB par octave ce qui est 
généralement le cas. 

Pour que cela soit vrai, 0 est évidemment 
nécessaire de choisir correctement la fréquen¬ 
ce de coupure des filtres, et donc les valeurs de 
C4 et C7, en fonction de la fréquence de cou¬ 
pure non corrigée de l'enceinte. Le tableau ci- 
joint vous permet d K y parvenir, 

La réalisation 

Bien que la figure ne représente qu’une voie, 
notre montage est évidemment stéréopho¬ 
nique, Seul le pont de polarisation R5, R6, €5 
et le condensateur de découplage d’alimenta¬ 
tion C8 sont uniques, Tous les autres compo¬ 
sants passifs sont à prévoir en double comme 
le montre clairement la nomenclature où un G 
repère ceux de la voie gauche et un D ceux de 
la voie droite. 
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Figure 2 : Circuit imprimé , vu côté cuivre r échelle 7 

L 1 alimentation du montage est u réaliser sous 
toute tension convenablement stabilisée et fil¬ 
trée de 9 à 24 volts. Le prélèvement de cette 
tension dans les étages de préamplification de 
n’importe quel appareil est donc quasiment 
toujours possible, 

Le montage doit être intercalé avant les ampli¬ 
ficateurs de puissance, Il peut traiter des 
signaux ayant jusqu'à 4 volts crête à crête dam- 


Figure 3 : Implantation des composants. 


plitude ce qui convient très bien puisque, à cet 
endroit, on travaille généralement au voisinage 
de 0 dB soit avec une amplitude efficace de 
775 mV (environ 2 V crête à crête). 

Le fonctionnement est évidemment immédiat et 
l’effet acoustique est audible sans problème 
sous réserve d'avoir bien choisi les condensa¬ 
teurs 04 et 07 en fonction de l'enceinte à cor- 
riger. 


Si vous ne connaissez pas la fréquence de cou¬ 
pure de votre enceinte, ou si la pente de cette 
dernière s’éloigne assez fortement des 12 dB 
par octave, procédez par approximations suc¬ 
cessives pour le choix de C4 et C7, vos oreilles 
(ou celles d'un ami musicien) servant alors 
d'appareils de mesure. 

C, Tavernier 
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GENERATEUR 

HAUTE 

FREQUENCE 


couvre en effeî de 50 kHz à un peu plus de 30 
MHz et peut être modulé en amplitude par un 
oscillateur ou un générateur BF externe si vous 
le désirez. Qui plus est, sa réalisation est fort 
simple et son prix de revient est dérisoire. 

Comment 
ça marche ? 


monté en réaction sur un circuit oscillant. Ce 
schéma présente de nombreux avantages pour 
une telle réalisation ; 

- les selfs utilisées sont des modèles simples, 
sans prise ni bobinage secondaire ; 

- le commutateur de gamme n'a besoin que 
d’un circuit ; 

= le condensateur variable à une armature à la 
masse ce qui facilite son montage dans un boî- 





C2 J/ 

100 pF/ 


Figure 7 - Schéma de 
notre montage 


A quoi 
ça sert ? 

Dès que l’on réalise quelques montages mettant 
en œuvre de la haute fréquence, le générateur 
devient viLe un outil indispensable. 
Malheureusement, les appareils du commerce 
sont relativement coûteux, surtout si l’on sou¬ 
haite qu 7 ils couvrent une large plage de fré’ 
quences. 

Le montage que nous vous proposons mainte¬ 
nant, sans pouvoir rivaliser avec des appareils 
coulant plusieurs milliers de francs, convient 
tout de même à de nombreuses applications. Il 
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lier métallique : 

- la plage de fréquences de fonctionnement est 
relativement étendue. 

Le transistor T3, monté en générateur à courant 
constant pour Tl et T2, permet de moduler le 
générateur en amplitude par injection sur 
son émetteur (via 


Le schéma est un grand classique des années 
« transistors » et fait appel à un amplificateur 
différentiel réalisé autour de Tl, T2 et T3, 
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Figure 2 ; 

Circuit imprimé, 
vu côté cuivre, 
échelle T. 



R15) d’un signal 0F externe. L’étage de sortie 
fait appel à un transistor à effet de champ ali¬ 
menté lui aussi à courant constant par T5. Nous 
avons prévu deux sonies, SI délivre environ 
800 mV crête à crête tandis que S2 ne délivre 
que le dixième. 

Pour une utilisation sérieuse de ce générateur, il 
est possible de le faire suivre par un atténuateur 
calibré et à impédance constante. 

U alimentation doit être réalisée sous 12 volts et 
l 1 ensemble du montage ne consomme que 25 
mA environ, 

La réalisation 

Le circuit imprimé proposé supporte tous les 
composants, y compris S! ce qui permet de 
réduire les longueurs de connexion avec les 
selfs, toujours préjudiciables au bon comporte¬ 
ment d’un tel montage. 

Les selfs sont des modèles moulés classiques de 
marque Toko, Delevan ou autre. Toutes les 
valeurs utilisées sont normalisées et aucun pro¬ 
blème d’approvisionnement n'est donc à 
craindre. 

Le condensateur variable sera un modèle d’aus¬ 
si bonne qualité que possible, de préférence à 
air et axe monté sur roulements. Cela devient de 
plus en plus difficile à trouver en produit neuf 
mais les magasins de surplus ont souvent des 
merveilles à des prix ridicules ! Si vous n’en 
trouvez pas, rabattez-vous sur ce que propose 
votre revendeur habituel. Seule la stabilité 


mécanique et à long terme du générateur en sera 
affectée. 

Veillez à garder les fils de liaison de ce conden¬ 
sateur avec ïe circuit imprimé aussi courts que 
possible et, si votre condensateur a une armatu¬ 
re à la masse, assurez-vous qu'elle est bien 
reliée à la borne de masse du circuit imprimé. 
Le fonctionnement est immédiat dès la mise 
sous tension. Un problème sur toutes ies 
gammes indique une erreur de câblage ou un 
composant défectueux. Un problème sur une 
seule gamme provient de la self correspondante 


Figure 3 ; 
Implantation 
des composants. 


qui est coupée ou de mauvaise valeur ou du 
commutateur SI, La modulation d'amplitude 
peut être faite au moyen d r un oscillateur ou 
générateur BF externe délivrant quelques cen¬ 
taines de mV relié à l’entrée MOD, 

Terminons en précisant qu’il est normal que la 
LED1 soit quasiment éteinte. Ce n’est pas un 
témoin de fonctionnement mais la source de 
polarisation de T5 et elle traversée par un cou¬ 
rant beaucoup trop faible pour la faire allumer 
normalement ! 

C. Tavernier 


NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 


Semi-conducteurs 

* Tl, T2,T3 : BF494 

* T4 f T6 ; BF 256 

* T5 : BC 547, BC 545 

* DI, 02 : IN 914 
ou IN 4143 

* LED1 : LED rouge 

Résistances 1/4W 5% 

* R1,R14:1Ü0Û 

* R2, R9 : 47 £2 

* R3, R4 :4,7 kfl 
> R5 : 22 kü 

- R6 : 2,2 kfl 

* R7 : 2,2 m 

* R8 ; 1 mi 

< RIO : 10 kü 
+ RII : 33 Ü 


*R12:560 

* R13 : 560 O 

* R15:12 kn 

Condensateurs 
*C1,C3 :10 nF céramique 

* C2 : condensateur 
variable 100 pF (voir texte! 

* C4 :15 pF céramique 

* C5 :1 nF céramique 

* C6 :22 nF céramique 

* C7 :10 pF 25 volts, chi¬ 
mique radial 

* C8 : 22 pF céramique 

* C9 :4,7 pF 25 volts, tan¬ 
tale goutte 

* CIO : 10 pF 25 volts, chi¬ 
mique axial 


Divers 

* 11 : self moulée 63 mH 

* L2 : self moulée 33 mH 

* L3 : self moulée 10 mH 

* L4 : self moulée 3,3 mH 

* L5 : self moulée 1,5 mH 

* L6 : self moulée 470 pH 
■ L7 : self moulée 150 pH 
« LS : self moulée 56 pH 

* L9 : self moulée 18 pH 

* L10 : self moulée 6,8 pH 

* L11 : self moulée 2,2 pH 

- L12 : self moulée 0,63 pH 

- SI : commutateur rotatif 
1 circuit 12 positions à 
picots pour CL 
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GÉNÉRATEUR 
MINIATURE 
DE FONCTIONS 


A quoi 
ça sert ? 

Bien que ce soit un appareil de mesure quasi¬ 
ment indispensable à tout amateur digne de ce 
nom, le générateur de fonctions est encore bien 
souvent absent de la table de travail. 

Pourtant, la commercialisation récente de cir¬ 
cuits intégrés performants permet de réaliser un 
tel appareil dans d’excellentes conditions, pour 
un prix de revient modique, tout en offrant des 
caractéristiques qui sont loin d’être ridicules. 

Le montage que nous vous proposons délivre en 
effet des sinusoïdes, des carrés et des triangles 
avec une amplitude très stable de 1 volt crête à 
crête sur 50 ohms. 

La plage de fréquence s’étend de 0,5 Hz à 10 
MHz au minimum (et même nettement au delà 
en pratique mais avec une détérioration de la 
forme des signaux). Il dispose d’une sortie de 
synchronisation pour oscilloscope afin de faci¬ 
liter la visualisation des signaux, d’un double 
réglage de fréquence avec un bouton « gros « et 


un « fin et d T un réglage du rapport cyclique. 
Malgré cela, il tient sur un circuit imprimé de 
seulement 36 cm 2 et coûte moins de 300 Francs 
grâce à l’emploi du désormais célèbre MAX 
03S de Maxim. 


Le cœur du montage est un circuit intégré spé¬ 
cialisé de chez Maxim, le MAX 038. Ce circuit 
renferme en effet tout ce qu’il faut pour réaliser 
un générateur de fonctions capable de travailler 
de quelques dixièmes de Hz à plus de 20 MHz. 
Outre la circuiterie complète de génération de 
signaux carrés, triangulaires et sinusoïdaux, îe 
MAX 038 contient un amplificateur de sortie 
capable de délivrer jusqu’à 2 volts crête crête, 
Diverses possibilités de modulation existent et 
permettent de réaliser des générateurs très per¬ 
formants. 

Elles ne sont pas utilisées ici car nous avons 
voulu concevoir un appareil simple et peu coû¬ 
teux. 

La sélection de gamme de fonctionnement se 
fait de manière classique par commutation des 
condensateurs C ï à C7 tandis que le réglage de 
fréquence au sein de chaque gamme est confié 
à PI et P2 permettant une approche « gros « et 
« fui « très pratique. 

Un réglage continu du rapport cyclique est 
prévu au moyen de P3 tandis que la sélection de 
la forme d’onde est confiée au commutateur SL 
Une sortie aux normes TTL permet de synchro¬ 
niser un appareil externe mais, comme elle 
consomme un peu de courant et peut légère¬ 
ment parasiter la génération des signaux pro¬ 
duits, nous avons prévu un strap pour sa mise en 
fonction uniquement lorsque c’est nécessaire. 
L’amplificateur de sonie étant à très basse 
impédance (moins d’un ohm), le simple ajout 
de R4 permet de doter notre générateur d’une 
sortie de 50 ohms (ou presque) d’impédance. 
L’alimentation doit avoir lieu sous une tension 
stabilisée symétrique de +/- 5 volts ; ce dont se 
chargent IC2 et IC3. Il suffit donc seulement de 
faire précéder notre montage d’un transforma¬ 
teur délivrant 2x9 volts et d’un pont de diodes 


IC3=79LQ5 



Figure 1 - Schéma de principe, 
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CODE DES COULEURS 
DES RESISTANCES 


(Pour 1 /8'W, 1/4 W,1/2W et 1W ) 
couche carbone ou métal 



Figure 2 : Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle f . 



figure 3 : Implantation des composants . 


pour avoir un produit immédiatement opération¬ 
nel. 

La consommation n'étant que de 50 mA environ 
sur chaque alimentation, un modèle de 3 VA 
suffit très largement. 


La réalisation 

Le circuit imprimé proposé supporte tous les 
composants du montage à f exclusion de Si et 
S2. Compte tenu du fait que le MAX 038 est 


NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

Semi¬ 

* C3 :2,2 nF céramique 

• P2 i potentiomètre 

conducteurs 

* C4 : 22 nF céramique 

rotatif de 22 kü linéaire 

* ICI : MAX 038 

* C5 r C12, 013 : 0,22 pF 

* P3 : potentiomètre rotatif 

* IC2 :78L05 (régulateur 

mylar 

de 22 kü linéaire 

+ 5 volts en boîtier TO 92) 

* C6, CH Cl 5 : 2,2 pF 

* SI : commutateur 

• IC3 : 79L05 (régulateur 

83 V chimique radial 

2 circuits 3 positrons 

-5 volts en boîtier TO 92) 

- 07 : 22 pF 25 V 

(en pratique 4 circuits 


chimique radial 

3 positions) 

Résistances 

• C8 r C9, CIO : 1 nF 

* S2 : commutateur 

1/4W 5% 

céramique 

1 circuit 7 positions 

• RL R2 :10 kQ 

• Cil : Ü r 1 pF mylar 

(en pratique 1 circuit 

* R3 : 4,7 kQ 

-C16, C17 : 47 pF 25 V 

12 positions) 

- R4 : 47 Q 

chimique radial 

• Strap : strap au pas 
de 2,54 mm ou interrup¬ 

Condensateurs 

Divers 

teur 1 circuit 2 positions 

• Cl : 22 pF céramique 

* Fl : potentiomètre rotatif 

■ Support 20 pattes 

* 02:220 pF céramique 

de 470 kü linéaire 

pour ICI (déconseillé). 


P bague ? bague 3° bague 
P chiffre 2° chiffre multiplicateur 



capable de fonctionner jusqu'à des fréquences 
très élevées, nous vous déconseillons de dépor¬ 
ter les potentiomètres. 

Pour la même raison. Je commutateur $2 sera 
câblé au plus court près des plots de liaison aux 
condensateurs Cl à C7. 

SI quant à lui peut ctre plus éloigné du circuit 
imprimé puisqu'il ne commute que de simples 
signaux logiques. 

Le strap de mise en marche de la synchro peut 
rester sous forme de strap ou être relié à un 
interrupteur si nécessaire. 

La sortie (ou les sorties si vous utilisez la syn¬ 
chro) seront avantageusement réalisées sur des 
prises B NC qui se justi fient pleinement sur les 
gammes de fréquences les plus élevées. 

Le boîtier quant à lui sera métallique et relié à la 
masse du montage car ce dernier rayonne 
pas mal. 

Le fonctionnement est assuré dès la dernière 
soudure effectuée mais attention ! le MAX 038 
est un circuit chatouilleux et, si le câblage de S2 
ne lui « plaît « pas, il risque fort d'osciller sur la 
fréquence de son choix, généralement très éle¬ 
vée. Si tel est le cas, retouchez votre câblage 
jusqu'à obtenir satisi-action. 

Dernière précision, les gammes choisies évo¬ 
luent dans un rapport 10 environ, fonction des 
tolérances des condensateurs. 

La première va ainsi de 0,5 Hz à 50 Hz environ, 
la suivante de 4 Hz à 500 Hz et ainsi de suite. 

C. Ta vernier 
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ou, mieux, à l’oscilloscope. Dans ce dernier cas 
il faut obtenir un escalier avec des marches aussi 
régulières que possible. 

Le potentiomètre P4 est facultatif et peut être 
ajustable ou accessible en permanence. Il sert à 
régler le nombre de barres verticales. 

Le potentiomètre F3 enfin permet de régler le 
niveau de sortie. Les diodes DI et D2 ainsi que 
le fusible assurent une protection relative de 
cette sortie vis à vis de F application accidentel- 
le de tensions excessives, ce qui est plus fré¬ 
quent qu'on ne le croît surtout en dépannage 
TV. Les résistances R34 et RI5 fixent l'impé¬ 
dance de sortie à 75 ohms lorsque le niveau de 
sortie est maximal. 

Le commutateur SI permet de sélectionner le 
type d'image délivrée. Us positions l à 6 cor¬ 
respondent aux images décrites ci-avant, dans le 
même ordre. 

La sortie synchro délivre en permanence, et à 
niveau constant, les signaux de synchronisation 
mixte (ligne et image) à destination d’un oscil¬ 
loscope ou de tout autre appareil de mesure. 


Bien que la télévision couleur soit omniprésen¬ 
te, une mire monochrome permet déjà de réali¬ 
ser de nombreux tests et réglages et s’avère vite 
être un outil indispensable pour tout amateur 
réalisant des montages traitant des signaux 
vidéo et ce d'autant que le montage que nous 
vous proposons sait générer les images 
suivantes : 

- une image blanche ; 

- une image de barres verticales ; 

- une image de barres horizon¬ 
tales ; 

- un quadrillage constitué par 
Fintersection des lignes ci avant ; 

- un ensemble de points matéria¬ 
lisant en fait les points d’intersec¬ 
tion des lignes du quadrillage pré¬ 
cèdent ; 

- et enfin une échelle des gris. 

Tous ces signaux sont évidem¬ 
ment aux normes européennes à 
savoir 625 lignes et 50 Hz. Le 
niveau de sortie est ajustable entre 
quelques mV et 3 volts sur une 
impédance de 75 ohms et une sor¬ 
tie de synchronisation à destina¬ 
tion d’un oscilloscope est prévue. 


Comment 
ça marche ? 


Le schéma reste très simple grâce à remploi du 
ZNA 234E, circuit intégré spécialisé de la socié¬ 
té Ferranti, facilement disponible en France. 

Il renferme 1 ’ intégralité de la logique nécessaire 
à la génération des signaux vidéo et synchro des 
images décrites ci-avant et seuls quelques tran¬ 
sistors extérieurs sont nécessaires pour le 
mélange synchro et vidéo et pour l'abaissement 
de F impédance de sortie. 

Le ZNA 234E étant piloté par quartz, les fré¬ 
quences des signaux qu’il génère sont parfaite¬ 
ment stables. Elles peuvent donc servir de réfé¬ 
rences lors des réglages des téléviseurs. 

Le potentiomètre ajustable PI permet de doser 
le mélange vidéo - synchro de façon à ce que 
cette dernière ne fasse que 30 % de F amplitude 
totale, 11 doit être ajusté une fois pour 
toutes. Le potentiomètre ajustable P2 sert à 
doser la progression de l’échelle des gris. Il 
est à régler une fois pour toutes « à F oeil » 


MIRE 

TÉLÉVISION 

MONOCHROME 


A quoi 
ça sert ? 


IC2=7805 
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Figuré 3 : 

Implantation 

des 

composants. 


NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 


La réalisation 

L'approvisionnement des composants ne pose 
pas de problème. Veillez tout de même à choisir 
pour P3 un modèle à piste moulée ou à piste 
plastique afin de ne pas avoir de crachements 
violents lors de sa manœuvre 
Le circuit imprimé supporte tous les compo¬ 
sants sauf P3* SL le transformateur d'alimenta¬ 
tion et son pont redresseur qui pourront être 
constitués d'un bloc secteur externe style prise 
de courant délivrant entre 9 et 12 volts sous 
250 mA. 

Le fonctionnement du montage est immédiat et 
peut être très facilement contrôlé via l’entrée 
vidéo composite de la prise péritélévision de 
n’importe quel récepteur TV Les différents 
potentiomètres ajustables sont à régler une fois 
pour toutes, compte tenu de leurs fonctions, 
comme expliqué ci avant. 

Attention ! N’ayez aucune crainte au vu de la 
température atteinte par le ZNÀ 234E ; il absor¬ 
be en effet près de 100 mA sous 5 volts soit 1/2 
watt qu’il lui faut évacuer sous forme de cha¬ 
leur ! 

C. Tavernier 


Figure 2 : 
Circuit imprimé 
vu côté cuivre , 
échelle 1 


Semi-conducteurs 

* ICI: ZNA 234 E [Femmti) 

* IC2 : régulateur 4 5 volts 1 Ampère, 
boîtier TO220 (7805) 

* Tl, T3, T4 : BC547, BC548, 2 N 2222 A 

* T2 : BC557, BC558, 2N2907A 

* DI, 02 : 1N4004 

* D3, 04 : 1N914 ou 1N4148 

* LEO : LEO de n'importe quel type 


Résistances 

(toute valeurs 1/4 de W) 

* RI : 10 kohms 

- R2, R3, R4, R 5 r RB, R9, RIO, R11, R13 : 
1 kohms 

* RB, R7 : 3,3 kohms 


ohms 
1/2 watt 
umilS 1/2 WStt 


Divers 

• QZ : quartz 2,5 MHz boîtier HC 18/U 

• PI : potentiomètre ajustable horizontal 
pour Cl de 1 kohm 

- P2 : potentiomètre ajustable horizontal 
pour Cl de 4,7 kohms 

• P3 : potentiomètre rotatif linéaire à piste 
moulée de 470 ohms 

* P 4 : potentiomètre rotatif linéaire de 
100 kohms (facultatif voir texte) 

« SI : commutateur 1 circuit 6 positions 

* FUS : fusible T20 de 100 mA 
et porte fusible pour Cl 

* Support 16 pattes pour ICI (facultatif! 


ïisïiun ii'îtenznjj 


Condensateurs 


* Cl ; 22 nF céramique 

* C 2 :22 pF céramique 

* C3 :1000 pF 25 volts chimique axial 

* C4 :0,22 pF mylar 

* C5 :22 pF 
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MILLIVOLTMÈTRE 

BF 


A quoi ça sert ? 

Même sur les multimètres numériques récents 
d’entrée de gamme, la mesure de tensions alter¬ 
natives fait toujours figure de parent pauvre avec 
une bande passante dépassant rarement le kilo- 
hertz (quand ce n’est pas moins) et une sensibi¬ 
lité assez faible. En outre, apprécier un maxi¬ 
mum ou un minimum lors d'un réglage se fait 
beaucoup mieux avec un instrument à aiguille, 
même si l’apparition des barregraphes en bas des 
afficheurs numériques tente d’améliorer la situa¬ 
tion. Nous vous proposons donc de «recycler» 
votre bon vieux multimètre à aiguille pour en 
faire un millivoltmètre BF de sensibilité pleine 
échelle 100 mV avec une bande passante de 250 
kHz. Ceci permet déjà de réaliser des mesures en 
basse fréquence dans d’excellentes conditions. 

Comment 
ça marche ? 

Après passage par un atténuateur d’entrée que 
nous n’avons prévu qu’à trois positions vu la 
vocation du montage, le signal BF arrive sur un 
premier amplificateur de gain égal à 6. 

Une compensation en fréquence assurée par C2 
et R9 permet de conserver une bande passante 
raisonnable sans faire appel à des amplificateurs 
opérationnels spécialisés. L’étage suivant n’est 
autre qu’un redresseur parfait, c r est à dire un 
montage où l'amplificateur opérationnel com¬ 
pense le seuil des diodes. On peut ainsi disposer 
en sortie d’une tension continue parfaitement 
proportionnelle à la tension alternative d’entrée 
même pour les plus faibles niveaux. Ce n'était 
pas le cas du classique redressement par diodes 
des «vieux» multimètres, ce qui justifiait la gra¬ 
duation «tassée» dans la partie basse de F échel¬ 
le des tensions alternatives. Le dernier étage 
enfin est un convertisseur tension - courant 
capable de commander un galvanomètre de 50 
pA ou 100 pA de déviation totale, ce qui est la 
valeur habituellement rencontrée sur les multi¬ 
mètres de 20 000 et 10 000 ohms par volt (res¬ 


pectivement). Le potentiomètre PI règle le gain 
global du montage tandis que P2 permet de com¬ 
penser F offset, ou tension de décalage des 
amplificateurs, et donc de régler le zéro. 

Réalisation 

Aucune oscillation parasite n’est à craindre si 
vous utilisez le dessin de circuit imprimé propo¬ 
sé qui supporte tous les composants, atténuateur 
d T entrée compris. Contrairement à ce que laisse 
voir la maquette photographiée, les potentio¬ 
mètres PI et P2 seront des modèles Cermet 
(nous n’en avions plus en stock lors de son 
câblage î ) afin de bénéficier d’une bonne stabi¬ 
lité des réglages dans le temps. La résistance R l 
sera choisie en fonction de la sensibilité du gal¬ 
vanomètre utilisé comme indiqué dans la 
nomenclature des composants. Si l'obtention de 
F intégralité de la bande passante de 250 kHz 
vous importe peu en gamme 10 volts, F atténua¬ 
teur d’entrée pourra être laissé tel quel. Dans le 
cas contraire, il sera nécessaire de le compenser 


en fréquence par adjonction de condensateurs de 
quelques dizaines de pF, à déterminer expéri¬ 
mentalement car dépendant du câblage du com¬ 
mutateur SL L’alimentation sera confiée à deux 
piles alcalines de 9 volts ou à deux batteries cad¬ 
mium-nickel de même format. Cette solution est 
préférable à une alimentation secteur en raison 
de la facilité avec laquelle on mesure alors des 
tensions de ronflement ou bien encore des ten¬ 
sions de mode commun entre appareils diffé¬ 
rents alimentés par le secteur. Les réglages à réa¬ 
liser sont fort simples. Commencez par court- 
circuiter Fentrée et ajustez P2 pour lire une indi¬ 
cation nulle sur le galvanomètre. Appliquez 
ensuite à Fentrée une tension alternative d’am¬ 
plitude connue et de fréquence comprise entre 
50 Hz et 50 kHz au choix et ajustez PI pour lire 
la valeur de cette tension sur le galvanomètre. 
Du fait que la linéarité du montage, F échelle à 
utiliser sur ce dernier doit évidemment être une 
échelle linéaire telle celle qui sert aux tensions 
ou courants continus par exemple. 

C, Tavernier 



Figure 1 - Schéma de principe 
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NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 


Résistances 
1/4 de W 

* RI : 4,7 kQ 
Igalva de 100 pA] 

ou 10 kQ Igalva de 50 pA] 

* R2 :2,2 MQ 

* R3, R7 :4,7 kQ 

* R4 ( m : 1 k il 
- RS : 22 kQ 

* R6; 10 kQ 

* R9 : 2,2 kQ 


* RIO : 1 m 1% 

* R11 ; 100 kQ 1% 

* R12:10 kQ 1% 

* R13 ; 1 kQ 1% 

Condensateurs 

* Cl : 0,1 pF mylar 

* C2 :120 pF céramique 

* C3 : G r 47 pF mylar 

« 04, C5 ; 100 pF 25 V 
chimique radial 


Sem i-conducte u r s 

* ICI : TL 074 ou TL 084 

- DI, D2 : IN 914 ou 1N4148 

Divers 

* PI ; potentiomètre ajustable Cermet 
horizontal de 10 kQ * P2 ; potentiomètre 
ajustable Cermet horizontal de 100 kQ 

- SI : commutateur 1 circuit 3 positions 

* Galvanomètre de 50 ou 100 pA de 
déviation totale 
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INDICATEUR 
DE NIVEAU 
UNIVERSEL 


A quoi ça sert ? 

Cet indicateur de niveau à diodes électrolu¬ 
minescentes sert à indiquer tout ce dont vous 
aurez envie. 11 allonge plus ou moins son bar¬ 
reau de diodes avec une échelle que vous 
pourrez façonner à votre guide, 

Comment ça marche ? 

Bien que la forme en arc des diodes puisse 
faire penser à un Vumètre, le montage n'a rien 
a voir avec ce type d'instrument conçu pour 
indiquer un niveau sonore tel celui perçu par 
l'oreille. Le Vumétre bénéficie d r une balis¬ 
tique, autrement dit d'une réponse transitoire 
bien précise puisqu'elle n'est que de second 


ordre autrement dit oscillatoire avec amortis¬ 
sement, elle correspond à celle d'un équipage 
mobile de galvanomètre. Il faut utiliser un 
filtre du second ordre pour simuler son com¬ 
portement, Ici, nous sommes en présence 
d'un indicateur à réponse instantanée suscep¬ 
tible d'indiquer, sous forme de barre (tordue) 
lumineuse la crête d'un signal si on le fait tou¬ 
tefois précéder d'un redresseur, Revenons a 
nos moutons.., 

Le montage utilise une collection de 12 com¬ 
parateurs regroupés par 4 dans trois Ixntiers, 
Ces comparateurs ont un étage de sortie dit à 
collecteur ouvert, autrement dit, la sortie se 
comporte comme un transistor NPN dont 
l'émetteur serait à la masse. 

Les comparateurs ont leur entrée non inver¬ 
seuse raccordées en parallèle, c'est sur celte 
entrée qu'est injectée la tension à mesurer. Les 
entrées in verseuses sont connectées aux 
noeuds d'un réseau de résistances série mon¬ 
tées en diviseur de tension et polarisant 
chaque comparateurs à son niveau de chan 
gement d'état. 

Dès que la tension sur l'entrée non inverseu¬ 
se dépasse la tension polarisant l'autre entrée, 
la sortie passe à l'état haut. Prenons le pre¬ 
mier circuit et le premier niveau de commuta¬ 
tion, noeud R1/R2, Avec une tension d'entrée 
nulle, toutes les sorties sont à la masse, le 
générateur de courant Tl débite son courant 




Figure 1 : Schéma de notre montage 
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NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Semi-conducteurs 

■ CM, C12, Ct3 : Circuit intégré LM 339 
■Tl, T2, T3 Transistor PNP BC 308 ou équi- 
valent 

■ DI à DI 2 : diodes électroluminescentes 5 
mm, couleur de votre choix. 

* D13 diode électroluminescente 3 mm 
verte ou jaune. 

Résistances 1/4 W 5% 

* RI à R 12, voir tableau, résistances à 1 % 
de préférence. RI3:100 k O ; 

■ R14 : 82 k Q 

* R15 : 3 r 2 k Q , R16, R17 r R18 ; 330 Q 

Condensateurs 

* Cl : 10 jjF chimique radial 16 V 

Divers 

* PI: Potentiomètre ajustable vertical 47 kQ 


vers die. Dès que lu tension d'entrée dépasse 
lu tension de lu broche 4, lu sortie 2 pusse u 
l'état haut, la diode 1 n'est plus shuntée par le 
transistor de sortie du premier comparateur, 
elle s'allume. Lorsque lu tension atteint le seuil 
du second comparateur, lu sortie de b passe à 
l f les deux diodes DI et D2 sont alimentées en 
série, lu cathode de D2 est mise à la masse par 
la sortie 1 du comparateur e. Le même scéna¬ 
rio se répète pour les autres diodes, 

Compte tenu de lu valeur de la tension d'ali¬ 
mentation et des chutes dans les transistors du 
comparateur, nous avons regroupé les séries 
de diodes par 4, Les 3 générateurs de courant 
se partagent une même référence de tension, si 
on ne désire pas de courant identique, on 
pourra modifier la valeur des résistances R 16, 
17 et 18, 

Cette technique d'alimentation des diodes a 
l'avantage de consommer un courant constant 
égal à un peu plus de trois fois le courant 
consommé par les diodes, De plus, lors de l'al¬ 
lumage d'une diode, la consommation ne 
change pas, il n'y a donc pas de répercussion 
sur l'alimentation. 

Le pont de polarisation peut être adapté à 
toutes situations, nous avons réalise un indica¬ 
teur linéaire avec des résistances identiques, en 
choisissant une résistance Kl de forte valeur et 
les résistances suivantes plus petites, on 
obtiendra un indicateur à décalage du zéro 
(voir tableau 1) 

Vous pourrez aussi choisir des résistances assu¬ 
rant une progression logarithmique de rallu¬ 
mage des diodes, à moins que vous ne préfé¬ 
riez un allumage en fonction d'une puissance. 
Attention toutefois, si l’écart entre k tension de 
référence de deux comparateurs est trop faible, 
la précision ne sera pas bonne, il existe en effet 
un décalage de tension maximum non négli¬ 
geable pour le type* de quadruple comparateur 
choisi. La résistance Ri t assure le passage vers 


Figure 3 ; Implantation des composants 

la masse du courant de polarisation des entrées 
non in verseuses, une valeur trop élevée crée 
un décalage en tension de cette valeur. Cette 
résistance est indispensable si on utilise le 
montage derrière un redresseur mono alter¬ 
nance pour une détection de crête. 

Nous avons calculé, tableau 1, les valeurs des 
résistances pour différentes répartitions des 
seuils de commutation. 

Dans le cas du voltmètre à échelle dilatée affi¬ 
chant de 9,5 à 15 V, i! faut faire entrer ta ten¬ 
sion à mesurer par un diviseur de rapport 1/3, 
autrement dit au travers une résistance de 160 
k W placée en série sur l'entrée, 

Le diviseur reçoit une tension de 6 V ajustée 
par RI 3 ou venant d'une référence externe, le 
potentiomètre peut aussi Être remplacé par un 
circuit à zener programmable (TL 431 CLP). 

Réalisation 

Le circuit imprimé reçoit ses diodes réparties 
en arc de cercle. Vous pourrez choisir n'impor¬ 
te quelle à une condition toutefois ; que les 
diodes d’une même couleur soient de même 
origine, sinon, on risque une dispersion de 
l'éclairement des diodes. 

Nous avons utilisé ici une référence de tension 
pour le pont diviseur, vous pouvez éventuelle¬ 


ment entrer directement sur le potentiomètre 
d'étalonnage PI. Le montage s'alimente à par¬ 
tir d'une tension continue de 8,5 V à 12 V. 
L'appareil réagit aux tensions continues, pour 
te rendre sensible à une tension alternative, 
vous le ferez précéder d'un redresseur. 


VALEURS DES RESISTANCES 
EM FONCTION DU 
TYPE P‘AFFICHAGE DESIRE 



Linéaire 

Dilatée, 
voir texte 

L«fl, 

3 «JB 

Log, 

2dB 

RI 

8,2 k fl 

51 kG 

1,8 kQ 

6,8 k Q 

R2 

8,2 k ii 

2,7 kQ 

750 Q 

1,8 kQ 

R3 

8,2 k Q 

2,7 k Q 

1 kQ 

2,2 kQ 

R4 

8.2 k Q 

2,7 kQ 

1,5 k Q 

2,7 k Q 

R5 

8,2 k U 

2,7 k£5 

2,2 kQ 

3,6 k Q 

R6 

8,2 k Q 

2,7 kQ 

3 kQ 

4,3 k Q 

R? 

8,2 k Q 

2,7 k Q 

4,3 k Q 

5,6 kQ 

R8 

3,2 k Q 

2,7 k £1 

5,6 k Q 

6.8 k Q 

R98 

8,2 kQ 

2,7 k il 

8,2 kQ 

3,1 k Q 

RIO 

8,2 k U 

2,7 k Q 

12 kQ 

11 kQ 

R11 

8,2 k U 

2,7 k Q 

16 kQ 

15 kQ 

R12 

8,2 k Q 

2,7 k Q 

24 kQ 

16 kQ 
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Figure 1 : Schéma de notre montage 


A quoi ça sert ? 

L*utilité d’un générateur d’impulsions n’est 
plus à démontrer et ne se limite plus aujour¬ 
d’hui aux seuls montages logiques. En effet, 
T incursion du numérique en audio en fait un 
appareil de test et de mise au point indispen¬ 
sable à tout électronicien, qu'il soit à «domi¬ 
nante» logique ou analogique. 

Proposer une telle réalisation dans le cadre d un 
montage flash peut sembler une gageure. Cest 
pourtant parfaitement possible tant le montage 
est simple. Ses performances ne sont pas sacri¬ 
fiées pour autant ; jugez vous mêmes : 

- Déclenchement externe par un ni veau haut ou 
bas ou mode «free run» avec horloge interne 
réglable de 2 Hz à 1 MHz. 


Entrée Sortie 

déclenchement synehro 


Sortie 


GENERATEUR 
D'IMPULSIONS 
DE LABORATOIRE 
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- Impulsions positives ou négatives de 1,5 ps à 
200 ms et mode signaux carrés. 

- Sortie synchronisation pour oscilloscope avec 
retard de génération des impulsions réglable de 
1,5 pis à 200 ms par rapport à cette sortie. 

- Entièrement en technologie CMOS avec ali¬ 
mentation pouvant varier de 3 à 15 volts. 
Lorsque nous aurons ajouté que le prix de 
revient est dérisoire, vous saurez tout ! 

Comment 
ça marche ? 

ICI est monté en multivibrateur dont la fré¬ 
quence est réglable par bonds grâce à 56 et de 
façon continue grâce à PL II constitue l'horloge 
interne pouvant être déclenchée ou non par une 
entrée externe sur un front montant ou descen¬ 
dant. ÏC2 est le générateur d'impulsions de syn¬ 
chronisation pour un oscilloscope. La sortie de 
ICI aboutit à P amplificateur de sortie IC5 via 
53 et $5 en mode signaux carrés et attaque IC4 
en mode normal ou IC3 en mode retard. 

Dans ce cas, la durée du retard est réglable 
grâce à 57 et P2 et c'est alors ÏC3 qui déclenche 
IC4. On dispose ainsi d’une synchronisation en 
avance sur l'impulsion ce qui facilite les obser¬ 
vations à P oscilloscope. 

IC4 est le générateur d'impulsions proprement 
dit avec son commutateur de gamme SS et le 
potentiomètre de réglage continu P3. 
L’amplificateur de sortie est réalisé par mise en 
parallèle des quatre sections d'un 4041 afin de 
disposer d’un courant plus important. 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Semi-conducteurs 

- ICI, IC2, IC3, IC4 : 4047 

- ICS : 4041 

* DI : 1 IM 4004 

Résistances 1/4 W 5% 

- RI, R2, R3 :4,7 kohms 

* R4 : 6,8 kohms 

> RS, RS : 1 Mohms 

Condensateurs 

* CL Cl 1:2 xû,47 pF mylar en parallèle ou 
1 pF mylar 

* C2 r C12 : Û f 1 pF mylar 

* C3, C13 :10 nF mylar 

- C4, CIO, Cl4 ; 1 nF céramique 

* C5, 03. CT5 :100 pF céramique 

* C6,07, CS, €16:10 pF céramique 

* Cl7 :100 pF 25 volt* chimique axial 

Divers 

* P1 # P2 r P3 : potentiomètre linéaire rotatif 
de 100 kohms 

* SI : commutateur 1 circuit 2 positions 

* 32, $3 r $4, S5 : commutateur 2 circuits 2 
positions 

* S6, S7, S8 : commutateur rotatif 1 circuit 
6 positions 

* S7 : commutateur 1 circuit 3 positions. 


Réalisation 

A l’exclusion des commutateurs, le circuit 
imprimé supporte tous les composants, 
potentiomètres compris. Il pourra ainsi être fixé 
directement derrière la face avant du boîtier 
grâce à leurs canons à vis. 

Le câblage des commutateurs sera fait en fil 
isolé fin qui devra être aussi court que possible 
pour ce qui est de S6, S7 et SB afin de ne pas 
augmenter de façon trop importante les 
capacités des gammes les plus rapides par des 
capacités parasites de câblage. Un repérage par 
lettres et chiffres est visible sur le schéma de 
principe et sur le plan d’implantation afin de 
faciliter ce câblage. 


L’alimentation pourra être confiée à un bloc 
secteur style prise de courant ou être prélevée 
directement sur le montage sous test vu la faible 
consommation du générateur. En outre, ce 
procédé permet de disposer automatiquement 
de niveaux logiques adaptés au montage sous 
test ce qui est un atout supplémentaire. 

Le boîtier recevant le générateur sera de 
préférence métallique afin d'éviter de rayonner 
trop de parasites (nous sommes en présence de 
signaux à flancs raides !) et les prises d'entrées 
et de sorties seront avantageusement de type 
BNC afin de faciliter le raccordement avec 
d'autres appareils de mesure, oscilloscope en 
particulier. 

C.Ta ver nier 
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DETECTEUR 
DE FILS 
ELECTRIQUES 
À DARGRAPH 


A quoi 
ça sert ? 

Parmi tes calamités qui guettent le bricoleur, 
qu'il soit amateur ou professionnel d'ailleurs, le 
percement accidentel de fils électriques figure en 
bonne place, 

S'il a en effet assez peu de chances de se pro¬ 
duire en habitat neuf où les trajets des 
gaines sont généralement connus ou 


même car le disjoncteur de F installation saute 
en général quasi immédiatement mais le choc 
produit peut faire tomber d’une échelle avec 
toutes les conséquences que F on imagine, 

Notre montage permet de s'affranchir de ce 
type de désagrément en indiquant, au moyen 
d’un bargraph, la distance à laquelle on se trou¬ 
ve de fils électriques sous tension. 

Sa sensibilité est suffisante pour qu’il soit effi¬ 
cace dans toute construction traditionnelle et 
sous réserve que les murs ne soient pas d’une 
épaisseur excessive (20 cm est un maximum) 

Comment 
ça marche ? 

L'antenne de détection, qui est un simple fil 
rigide ou une pointe métallique de quelques cm 
de long, est reliée à l'entrée de ICI qui est un 
inverseur en technologie CMOS monté 
en amplificateur à 


Lrès forte impédance d'entrée. En sortie de ce 
circuit on dispose donc d’une tension alternati¬ 
ve à 50 Hz d’autant plus importante que F an¬ 
tenne est proche d'un fil électrique relié au 
réseau EDE 

Cette tension est redressée par DI et D2 et, 
après atténuation éventuelle par P2, elle est fil¬ 
trée par Cl avant d'aboutir à l'entrée du LM 
3914, 

Ce circuit, que l’on ne présente plus, comman¬ 
de une échelle de LED que nous avons choisie 
intégrée dans un boîtier 20 pattes afin de mini¬ 
miser l'encombrement du montage. 

En fonction de l'amplitude de la tension appli¬ 
quée au LM 3914, et donc en fonction de l’éloi¬ 
gnement du fil électrique détecté, Féchelle de 
LED est donc plus ou moins longue et vous 
indique si vous pouvez ou non percer en toute 
sécurité. 

Le temps de fonctionnement du montage étant 
généralement court, une simple pile 9 volts a été 
prévue pour son alimentation. 

En usage courant, die dure sans difficulté plu¬ 
sieurs mois. Pour les situations ou 
une détection précise est 
nécessaire (cloisons très 
minces ou fils nom¬ 
breux et proches), il 
r est possible d’ajou¬ 
ter au montage le 
potentiomètre PI de 
réduction de sensibili¬ 
té. Si vous n'y faites pas 
appel, les plots de 
connexion qui lus sont des¬ 
tinés seront couit-circuités 
et la résistance R2 sera rem¬ 
placée par une résistance de 
100 bfi. 


La réalisation 

Grâce à l’utilisation d'un bargraph intégré, tous 
les composants peuvent prendre place sur un 
tout petit circuit imprimé dont la réalisation ne 
présente aucune difficulté. 

Nous avons prévu un bargraph rouge uniforme 
mais, si vous voulez "épater la galerie”, vous 
pouvez utiliser un modèle tricolore (vert, jaune, 
rouge) qui matérialisera ainsi la progression du 
danger de façon plus colorée ! 

La taille et la forme de l’antenne sont assez peu 
critiques. Nous vous conseillons de sortir la 
prise antenne sur une douille banane. 

Vous pourrez ainsi y connecter une antenne 
adaptée aux circonstances : simple fil droit et 
rigide de quelques cm de longueur dans les cas 
“standards” ou fil adoptant une forme particu¬ 
lière pour les situations où la zone de mesure est 
difficile d'accès. 

Les réglages du montage sont fort simples. 

Si PI est câblé, plaeez-le en position de sensibi¬ 
lité maximale, c'est à dire en position de résis¬ 
tance maximale. 

Assurez-vous que F antenne est loin de toute 


déductibles des positions des prises et 
interrupteurs, l'expérience montre 
que c’est loin d'être le cas en réno¬ 
vation. 

Outre le fait qu'un tel incident 
conduit ensuite à piocher le 
mur dans lequel est survenu le 
problème afin de rattraper 
les fils pour rétablir leur 
connexion, il peut s’avérer 
particulièrement dangereux 
en raison de la secousse 
électrique que l'on peut 
ressentir. Celle-ci est 
rarement mortelle par elle- 
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Figure 1 : Circuit imprimé t vu coté cuivre , échelle t Figure 3 : implantation des composants, 


source de 50 Hz et ajustez alors P2 de façon à 
être à la limite d’allumage du premier segment 
du bargraph. Le montage est alors opérationnel 
Notez toutefois que, vu son principe de détec¬ 
tion* il est d’autant plus efficace que les fils à 
détecter son parcourus par un courant impor¬ 
tant. De ce fait* il est totalement incapable de 


détecter des fils non reliés au réseau EDF II 
importe donc* lors de la phase de détection, que 
vous laissiez les fusibles en place et/ou les dis¬ 
joncteurs enclenchés quitte à ce que vous les 
coupiez ensuite par mesure de sécurité si votre 
installation électrique s’y prête. 

C.Tavernier 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 



Semi-conducteurs 
. [Cl : 4069 UB * IC2 : LM 3914 

- LED : bargraph à 10 LED HDSP 4830 
ou équivalent ■ 01, D2 : IN 4148 

Résistances 1/4 W 5 % 

- RI : 10 m 

* R2 :4,7 kü ou 100 kQ (voir texte) 

* R3 ; 330 kQ * R4 :1,2 kQ 

Condensateurs 

- Cl : 1 pF 25 V chimique radial 

■ 02, C3 :10 pF 25 V chimique radial 

Divers 

* PI ; potentiomètre de 100 kQ linéaire 
(facultatif, voir texte) 

* P2 : potentiomètre ajustable pour Cl 
au pas de 2,54 mm de 1 MD 
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A quoi 
ça sert ? 

Cela fait maintenant près de dix ans que les pre¬ 
miers antitartre électroniques ont fait leur appa¬ 
rition sur le marché et, malgré les nombreuses 
études réalisées depuis, personne n’est encore à 
même de démontrer de façon fiable s’ils sont 
efficaces ou non. 

Les modèles actuels, réputés les plus perfor¬ 
mants, sont de type bifréquence et génèrent des 
signaux d'amplitude importante. 

C’est donc un appareil de ce type que nous vous 
proposons de réaliser mais pour un prix de 
revient sans commune mesure avec celui de ses 
homologues commerciaux. Vous pourrez ainsi 
vous faire une idée vous-même de T efficacité 
du procédé sans vous ruiner. 

Comment ça 
marche ? 

Compte tenu du fait qu’il faut fournir des 
signaux rectangulaires à des fréquences de 
l’ordre de 5 à 10 kHz, nous avons fait appel à un 
premier 555, repéré IC3, monté en oscillateur 
astable. Il oscille à 10 kHz. lorsque seul C6 est 
en service* c’est à dire lorsque Tl est bloqué. 
Lorsque Tl est conducteur, C5 se trouve en 
parallèle sur C6 et la fréquence d’oscillation est 
donc divisée par deux et passe à 5 kHz, Tl est 
commandé à son tour par un deuxième 555* 
repéré IC2, qui fonctionne aussi en oscillateur 
astable mais à une fréquence de l’ordre du Hz 


fixer, avec deux colliers à tuyau par exemple, 
une boîte en plastique recevant le montage. 
Précisons, pour couper court à toutes les ques¬ 
tions éventuelles, que le matériau de la canali¬ 
sation est sans importance ainsi que son dia¬ 
mètre. 

Le fait que les extrémités des bobines soit «en 
Pair» vous choque peut être autant que nous 
mais il ne nous appartient pas ici de discuter du 
principe d’action de ce montage; principe qui 
d’ailleurs reste assez nébuleux 
dans les documen- 


puisqu’il semble que ce soit la valeur retenue 
sur la majorité des appareils du commerce. 
L’alimentation est confiée à un transformateur à 
point milieu utilisé de façon non conventionnel¬ 
le. En effet, grâce à deux redressements mono- 
alternance, on dispose de 15 volts continus envi¬ 
ron pour alimenter les oscillateurs via le régula¬ 
teur intégré TCI et d’une «haute» tension de 35 
à 4Ü volts environ pour l’étage de sortie. 


La réalisation 


Le circuit imprimé proposé supporte tous les 
composants, transformateur d’alimentation 
compris vu sa petite taille, 

La réalisation ne présente évidemment aucune 
difficulté et le fonctionnement du montage peut 
être contrôlé avec un simple oscilloscope 
connecté au collecteur de T2 si vous l’estimez 
nécessaire. 

L’installation du montage est à faire sur la cana¬ 
lisation d’arrivée d J eau du local à protéger de la 
façon suivante. Le point repéré SI est à relier à 
un fil souple isolé que vous enroulerez autour de 
la canalisation de façon à réaliser une bobine 
d’une dizaine de spires environ. L’autre extré- 
mité de cette bobine reste en «Pair». 

De la même façon, le point repéré S2 est égale¬ 
ment à relier à un fil souple isolé, enroulé sur la 
canalisation dans le même sens que l’autre de 
façon à former une bobine identique. Son autre 
extrémité reste également «en Pair». 

Les deux bobines ainsi réalisées doivent être 
distantes d’une dizaine de cm envi¬ 
ron, Cet espace peut 
être mis à profit 
pour y 


Figure T ; 
Schéma de 
notre montage. 
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CODE DES COULEURS 
DES RESISTANCES 


(Pour 1/8*W, 1/4 W,1/2W et 1W ) 
couche carbone ou métal 


00 O . Tolérance 
/ Or ‘*5% 

/ Argent : 1 10% 
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F chiffre T chiffre multiplicateur 
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NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Semi-conducteurs 

* ICI : 7812 (régulateur +12 V1 A, 
boîtier TO 220) 

* iC2, IC3 : 555 

- Tl : BC 547, 548,549 

- T2 : BF 457, 458,459 

* DI, 02 : IN 4004 

■ LED1 : LEO quelconque 

Résistances 1/4 de watt 5% 

* RI : 8,2 kQ * R2, R4 :22 ko 

* R3 :100 kü * R5 :1 kQ 

* R6 : 6,8 kQ * R7 : 47 kQ 

■ R8 : 4,7 kQ 1/2 W 

Condensateurs 

- Cl : 1000 mF 25 V chimique 
radial 

* C2, C4 ; 22 pF 25 V chimique 
axial 

< C3 :1000 pF 63 V chimique 
radial 

* C5,06:10 nF céramique 
ou mylar 

Divers 

* TA : transformateur moulé 

220 V, 2 x 15 V, 2,5 VA environ. 





Figure 3 : Implantation des composants 


tâtions des produits commerciaux lorsqu'il y est pré¬ 
tendument décrit. Notre réalisation, nous l'avons dit 


dé en se comportant de la même façon que la majo¬ 
rité des appareils commerciaux que nous avons pu 


en introduction et nous le répétons pour couper examiner mais pour un prix de revient bien 
court à toute polémique stérile, n'a d’autre préten- moindre, 

tion que de vous permettre d'expérimenter ce proeé- C.Tavernier 
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ALARME 

DOMESTIQUE 

POIYVALENTE 


A quoi 
ça sert ? 

L‘eau t et dans une moindre mesure le feu, sont 
au premier rang des « calamités » domestiques 
contre lesquelles il est souhaitable de se proté¬ 
ger. 

Que ce soit la baignoire que Vm oublie en rem¬ 
plissage ou, plus fréquemment, le lave-vaissel¬ 
le qui déborde suite à une 
pan ne d 1 électrovan ne, 
les dégâts sont en géné¬ 
ral importants et coû¬ 
teux surtout si l'on rési¬ 
de en appartement avec 
des voisins en dessous î 
Bien sûr, il y a les assu¬ 
rances mais peut être 
vaut-il mieux éviter d’y 
faire appel en tentant de 
se protéger du mieux possible contre ces désa¬ 
gréments. C’est le but du montage proposé 
maintenant. 

Malgré sa simplicité et son apparent classicis¬ 
me, il est capable de détecter les fuites d'eau ou 
les incendies (par échauffement excessif) et 


peut être configuré de multiples façons afin de 
répondre au mieux à vos besoins. 

Comment 
ça marche ? 

L’étage de détection varie un peu selon que l'on 
détecte la présence d’eau, qui relie alors C et M 
par une résistance relativement faible, ou que 
Von détecte la chaleur qui fait alors diminuer la 
résistance d’une CTN, Le circuit imprimé est 
prévu pour supporter ces deux variantes que 
vous câblerez donc en fonction de vos besoins. 
En version CTN, le potentiomètre ajustable per¬ 
met de régler le seuil de déclenchement 
en fonction de l’élévation de 
température. 



Les portes IC la eL ICI b 
qui suivent peuvent fonctionner en bascule R-5 t 
et donc mémoriser l'alarme, ou bien fonctionner 
en simple inverseur et donc n’assurer aucune 
mémorisation. Dans ce dernier cas, le point RS 
doit être relié à la masse de façon permanente. 
Dans le cas contraire, un poussoir câblé entre 
RS et la masse assure la remise â zéro de la 


mémoire constituée par cette bascule. La porte 
ICId est montée en oscillateur BF et actionne 
un buzzer en cas d’alarme, La porte IC le quant 
à elle est ou non utilisée selon que SI ou $2 est 
mis en place. 

Ceci permet de commander le relais RL! de 
deux façons différentes. Avec $2 en place, il est 
décollé en phase d’alarme alors qu’avec SI en 
place, il est collé en phase d’alarme. 

La LEOl indique la bonne alimentation du 
montage tandis que LED2 indique le collage du 
relais. 

La réalisation 

Le circuit imprimé sup¬ 
porte tous les composants 
du montage et les deux 
variantes d’étage d’en¬ 
trée y sont prévues 
comme indiqué sur le 
plan d’implantation. Le 
dessin est prévu pour 
un relais Europe dont 
les capacités de com¬ 
mutation sont plus 
importantes que celles des relais miniatures, 
plus fréquemment utilisés à l'heure actuelle. 
Selon le dispositif que l’on veut actionner, cela 
peut être intéressant. L’alimentation peut être 
confiée soit à un transformateur à point milieu 
de 2 fois 9 volts 3 VA environ, soit à un bloc 
secteur style prise de courant délivrant 12 volts 
sous 200 mÂ environ. Dans ce cas la diode D2 
devient inutile et le bloc se raccorde avec son 



Figure 1 : Schéma de notre montage 
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Figure 2 : Circuit imprimé , vu côté cuivre, échelle 1 



Figure 3 : Implantation des composants 


positif au point T situé près du 
régulateur et son négatif à la 
masse, La diode DI est volontaire¬ 
ment laissée en place pour proté¬ 
ger le montage d’une inversion de 
polarité, La CTN de détection de 
température peut être déportée de 
plusieurs dizaines de centimètres 
afin de la placer à l’endroit le plus 
approprié. 

Quant au détecteur de fuites d'eau, 
il peut revêtir T aspect de votre 
choix selon son emplacement. Du 
simple couple de fiïs nus et rigides 
plongeant dans le récipient qui ne 
doit pas déborder au circuit impri¬ 
mé avec deux pistes en serpentins 
imbriquées Tune dans l’autre ; 
tout est bon pourvu que la présen¬ 
ce anormale d’eau relie les points 
Cet M. 

Le fonctionnement du montage ne 
pose aucun problème et le seul 
réglage à pré voir est celui de PI en 
fonction des caractéristiques 
exactes et de l'emplacement de la 
CTN utilisée* 

Précisons pour terminer que lors 
d’une utilisation en alarme digne 
de ce nom, il faut choisir la confi¬ 
guration avec le relais qui décolle 
en cas d’alarme ($2 en place 
donc). 

On se prémunit ainsi d'une 
défaillance éventuelle du relais. 

C, Tavernier 
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leur via C5. La diode Zener DZl quant à elle 
stabilise la tension d'alimentation de l'en¬ 
semble. 


déterminée par le potentiomètre P2, la porte 
lC2a bloque le circuit intégré ICI ainsi que la 
porte IC2c. 

Lorsque cette luminosité tombe en dessous du 
seuil choisi par vos soins, IC 1 peut fonctionner 
normalement et la porte IC2e autorise la coin- 
mande de Tl et T2 qui déclenchent le triae TR 1. 
La charge connectée au montage est donc ali¬ 
mentée. 

Compte tenu de la valeur de CL PI et RI, l'os¬ 
cillateur contenu dans ICI fonctionne entre 1 et 
5 Hz environ. La sortie Q13 (patte 2) passe donc 
au niveau haut au bout de une à deux heures 
environ tandis que Q14 (patte 3) fait de même 
au bout de 2 à 4 heures, 


Le circuit imprimé proposé supporte tous les 
composants du montage y compris le triae pour 
lequel nous avons même prévu la place pour un 
petit radiateur éventuel 

Ce dernier est toutefois inutile pour des puis¬ 
sances commandées inférieures ou égaies à 150 
watts. 

Compte tenu du fait que le montage pourra res- 
ter longtemps alimenté et sans surveillance, le 
condensateur C5 sera impérativement un modè¬ 
le de type X2 appelé aussi autocicatrisant. 

C'est en effet le seul type de condensateur qui 
puisse être connecté au secteur de manière pro¬ 
longée sans risque. 

Le boîtier recevant le simulateur sera impérati¬ 
vement isolant car, compte tenu du principe uti¬ 
lisé pour ralimentation, le montage est au 
potentiel du secteur. 

Pour la même raison, il faudra éviter de mettre 
les doigts «n'importe ou» dans le montage en 


A quoi ça sert 7 

Si les systèmes d’alarme permettent de se pré¬ 
munir de façon relativement correcte contre le 
vol, mieux vaut encore éviter de les faire déclen¬ 
cher en dissuadant les voleurs de s'attaquer à 
votre maison ou appartement. Le simulateur de 
présence est un moyen efficace d'y parvenir car 
le repérage des habitations inoccupées fait par¬ 
tie du «travail» de base de nombre de malfrats. 
Avec un simulateur, qui allume la 
lumière à la tombée de la 


ICl/4060 


o S (Secteur) 


G (Charge) 


C (Charge) 


Fusible 


S (Secteur) 


figure 1 - 
Schéma de 
principe 


SIMULATEUR 
DE PRÉSENCE 



nuit et qui l'éteint quelques heures après, l'illu¬ 
sion de présence est parfaite. L'utilisation d'un 
programmateur, qui est une des méthodes 
simples de simulation de présence, présente 
P inconvénient d'un déclenchement et d'un arrêt 
à heures beaucoup trop fixes pour paraître natu¬ 
rel et surtout ne tient aucun compte de la lumi¬ 
nosité ambiante. Notre montage est donc sur ce 
point beaucoup plus réaliste. 

Comment 
ça marche ? 

La luminosité ambiante est mesurée par une 
LDR. Tant qu’elle est supérieure à une valeur 
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Lorsque cela se produit, la porte lC2d bloque la 
porte IC2c interdisant ainsi tout déclenchement 
du triae et coupant de ce fait Y alimentation de la 
charge. Simultanément, la diode DI applique un 
niveau haut sur la patte 11 de ICI et bloque son 
oscillateur interne. 

Le montage reste donc verrouillé dans cet état 
jusqu'à ce que la situation soit débloquée par 
action sur l'entrée de reset de ce même ICI 
(patte 12). 

Ceci ne peut avoir lieu que lors du retour d’un 
éclairement normal, c ’est à dire au lever du jour, 
via IC2a, 

La consommation du montage étant faible, son 
alimentation est prélevée directement sur le sec- 


phase de test pour voir si ça chauffe ... il vous en 
cuirait ! 

Le fonctionnement est immédiat et se borne à 
choisir la durée d’éclairement par mise en place 
du strap S1 ou S2 et par réglage de PL ainsi que 
te seuil d'allumage en fonction de la luminosité 
ambiante par réglage de P2« 

Attention à remplacement choisi pour la LDR. 
Elle ne doit pouvoir être éclairée ni par la ou les 
lampes commandées par le montage, ni par un 
éclairage public ou des phares de voitures par 
exemple. 

C. Tavernîer 
























































NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Figure 3 : Implantation des composants . 


Semi-conducfeurs 

* IIC1 : 4G6Q 

* !C2 :4093 

* Tl : BC 547,548,543 

* T2 : BC 557,558, 559 

* 01, D3 : IN 914 ou IN 4148 

* D2 : IM 4006 ou IN 4007 

■ DZ1 ; Zener 10 volts 0,4 watt 
« TRI : TIC 206 D ou équivalent 

- LDR : LPRÛ3,05,07 ou équivalent 

Résistances 1/4 de watt 5% 

- RI : 47 kH * R2 :2,2 ktt ■ R3 :1 MQ 

■ R4 :390 kU * R5 :100 Q * R6 :2,2 MQ 

- R7 :1 kQ 1/2 W 

Condensateurs 

* Cl : 1 pF 25 volts chimique radia! 

* C2 :22 pF 25 volts chimique radial 

* C3 :47 pF 25 volts chimique radial 

* C4 :4,7 pF 63 volts chimique radial 

’ C5 :0,22 pF 220 V alternatifs classe X ou X2 
Divers 

« PI : potentiomètre ajustable horizontal de 
220 kQ 

* P2 : potentiomètre ajustable horizontal de 
470 kO 

* Porte fusible pour circuit imprimé 

* Fusible T 20 de 1 A 


PRODIS 


VENTE PAR CORRESPONDANCE 

36 rue des Rigoles 75020 PARIS Tel 43.49.00.12 Fax 43.49.59.66 

PORT - de 1 Kg + 25F de 1 à 3 Kqs + 3SF - CB - CR BT- chèque à [‘ordre d* PRODIS 

VENTE COMPTOIR 

312 rue des Pyrénées 75020 PARIS Tél 43.49.32.30 
Fax 43.49.42.91 Lundi à Samedi 9H30 à 19H 
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QUADRUPLE 
COMMUTATEUR 
POUR GUIRLANDE 


A quoi 
ça sert ? 

Le temps de Noël arrive et avec lui celui des 
sapins du même nom. 

Votre sapin, vous 1*enguirlandez au sens propre 
et si les interrupteurs de vos ampoules souffrent 
d’anémie, vous pouvez très bien les rem placer 
par des commutateurs électroniques d'une fia¬ 
bilité quasi parfaite. 



i 



Comment 
ça marche ? 

Le multi-commutafeur pour guirlande que nous 
vous proposons ici permet de faire clignoter 
quatre guirlandes. Elles ne s’allumeront pas au 
même rythme, chacune ayant sa propre basé de 
temps. Puissant, il vous permettra éventuelle¬ 
ment de faire clignoter des guirlandes placées à 
F extérieur de vote maison et décorant le sapin 
municipal ou celui de votre château. 

Le circuit comporte quatre éléments presque 
identiques puisqu'ils ne se distinguent que par 
la valeur de Lun de leurs éléments, celui qui 
déterminera la fréquence d'oscillation. 

Un transformateur de faible puissance alimente 
le tout, la tension de son secondaire est redres¬ 
sée par les diodes DI à D4 : montées en pont, 
elles chargent le condensateur C6. Une tension 
de polarisation est obtenue par un pont consti¬ 
tué de la diode zener D5 et de la résistance 
R 25, Un condensateur se charge d'abaisser 
l'impédance interne du pont, une précaution qui 
évite la synchronisation des oscillateurs entre 
eux. Les quatre comparateurs du circuit intégré 
CU sont montés en oscillateur astable, la fré¬ 
quence d’oscillation peut ici être modifiée en 
jouant sur la valeur du condensateur relié à l’en¬ 
trée inverseuse. Une réaction positive est assu¬ 
rée par la résistance située entre la sortie du 
comparateur et rentrée non inverseuse. Nous 
utilisons ici la même valeur pour les condensa¬ 
teurs C2 à C5, la différence de la constante de 
temps est confiée aux résistances associées et 
aux tolérances sur les condensateurs. Vous pou¬ 
vez éventuellement utiliser la même valeur pour 
toutes ces résistances, cette tolérance suffira à 
créer la différence entre les constantes de 
temps, mais elle risque de ne pas apparaître 
immédiatement. La sortie du comparateur, de 
type collecteur ouvert, est chargée par deux 
résistances placées en série, le point milieu 
étant relié à la base du transistor PNP chargé de 
commander le passage du courant de gâchette 
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NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 


TRfll 


Figure 3 : Implantation des composants 


des triacs. Ces triacs sont bien sûr reliés au sec¬ 
teur, ils commanderont directement la charge. 


Réalisation 


La réalisation ne pose pas de problème particu¬ 
lier, nous avons utilisé une configuration de 
transformateur d T alimentation permettant d'uti¬ 
liser aussi bien les modèles à un ou deux enrou¬ 
lements secondaires sans modification de l'im¬ 
plantation. Vous installerez l’appareil dans un 
boîtier, une solution intéressante serait d* utiliser 
une prise multiple pour assurer le branchement 
de la guirlande, la configuration interne de ces 
prises, associée à la quasi impossibilité de leur 
démontage rend F opération difficile. 

Le quadruple commutateur peut commander 
une charge de 200 W sans radiateur : au-dessus, 
il faudra prévoir des ailettes de refroidissement. 
Attention, assurez-vous du type de triac avec ou 
sans isolation entre puce et ailette. Vous 
pourrez tester cette particularité en connectant 
un ohmmètre entre le conducteur central et la 
partie métallique du triac. 

Pour de simple raisons de sécurité, vous instal¬ 
lerez le circuit dans un boîtier isolant. 


r—SI 


220V 

-4 


' figure 2 : Circuit 
imprimé, vu côté 
cuivre t échelle 1 


Composants 

électroniques 


Tarif quantitatif illustré 1998 gratuit 

60 pages 

10 millions de composants en stock 
nombreuses opportunités 
nombreux kits 

Médelor SA 

42800 Tartaras 

Tél : 04.77.75.80.56 


Avertissement 

U ensemble du montage travaille au 
potentiel du secteur, il est donc impératif 
de ne pas toucher le montage les pieds nus 
ou sur un sol humide* Par ailleurs, vous éviterez 
de manipuler le montage à deux mains, 11 est 
sage d‘en laisser une dans le dos lors des 
mesures. Avant toute intervention au fer à sou¬ 
der ou tout autre outil, n’oubliez pas de débran¬ 
cher le montage... 


Résistances 1/4W 5 % 

• RL R2, R4,R5, R7, R8, RIO, R11,R12: 
560 kü 

• R3 :1 MÜ 

• R6 : 820 k Q 

• R9 : 680 k Q 

• RI 3, RK RI 5, R16, R17, RK R19 P R20 : 
10 kü 

• R21,R22, R23, R24:470O 
- R 25 : 3,3 kQ 


Condensateurs 
• Cl : 100 pF chimique 
radial 6,3 V 


- C2, C3 ; G4, C5 :1 pF chimique radial ou 
tantale ÎO V 

- C6 :1000 pF chimique radial 16 V 


Semi-conducteurs 

• DI f D2, D3, D4 : Diode silicium 1N4T48 

• 05 diode zener 4,7 V 

• Tl r T2, T3, T4 : Transistor PNP BC 308 

• TRI, TR2, TR3, TR4 ; 

Triac sensible 4A 400 V 

• Cil : Circuit intégré LM 339 


Divers 

* TRA1 : Transformateur d'alimentation 
pour circuit imprimé 2 VA, 220 V/ 9 V* 
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TELECOMMAN¬ 
DE INFRAROUGE 
POLYVALENTE 

L’émetteur 


A quoi ça sert ? 

L'omniprésence des télécommandes à infrarou¬ 
ge dans les appareils audio et vidéo a presque 
fait oublier que l’on pouvait utiliser ces sys¬ 
tèmes ailleurs, pour commander une porte de 
garage, des volets roulants, un éclairage ou tout 
autre dispositif. Pour la même raison, on a un 
peu trop tendance à considérer les circuits inté¬ 
grés codeurs et décodeurs de code RC 5 comme 
étant les seules solutions viables pour réaliser 
de tels produits- 


façon à ce que le courant moyen dans la diode 
soit sans danger pour elle tout en autorisant un 
courant de crête plus important afin de conférer 
au montage une portée correcte. 

Les données à transmettre peuvent Être issues 
d’un ou plusieurs simples interrupteurs ou du 
montage de votre choix. Elles doivent être 
appliquées aux pattes D6 à D9 et être à des 
niveaux logiques de circuits CMCXS alimentés 
sous 9 volts puisque c'est la valeur de la tension 
d’alimentation de ICI. 

L'adresse ou code de notre télécommande est 
choisie en reliant une ou plusieurs des pattes Al 
à A5 à T alimentation, à la masse ou à rien. Ces 
entrées sont en effet de type ternaire et le fait de 
les laisser en l’air a une signification différente 
d'une connexion à la masse ou à f alimentation. 

La réalisation 

Le circuit imprimé proposé supporte tous les 
composants, LED infrarouge comprise et peut 



470 uF 


RI 

100 k il 


F2N2219A 


4 ICI 
& 14502.6 


Figure 1 : Schéma de notre montage. 



vous pouvez toutefois ajuster PI afin que l’os¬ 
cillateur réalisé autour de IC2a et b fonctionne 
aux environs de 50 kHz, Si vous n'avez aucun 
de ces appareils, ne vous inquiétez pas, le régla¬ 
ge sera possible avec le récepteur. 

Si vous ne souhaitez disposer que de un à quatre 
canaux de télécommande, il vous suffira de 
câbler des poussoirs entre les entrées D6 à D9 et 
la masse. Si par contre vous voulez aller au delà 
(seize canaux maximum), il faudra soit utiliser 
une roue codeuse décimale ou hexadécimale, 
soit un circuit logique encodeur de clavier par 
exemple. 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Semi-conducteurs 

• ICI : 145026 • IC2 : 4011 • Tl : 2N 2219 A 

• LED : LED infrarouge, par exemple CQY 89 

Résistances 1/4 de watt 5% 

• RI : 100 kQ • R2, R3 : 220 kQ 

• R4 :56 kft • R5:10 kQ * R6 :56 U 

• RS1 : Réseau SIL 4 x 10 kQ. un point 
commun 

Condensateurs 

• Cl : 0,1 pF mylar 

• C2 : 470 pF 15 volts chimique radial 

• C3 :1 nF céramique 

> C4 :100 pF céramique 

Divers 

• PI : potentiomètre ajustable carbone ver¬ 
tical pour Cl de 47 kQ 

• P : poussoir, contact en appuyant 

• Poussoirs ou roue codeuse selon nombre 
de canaux 


Nous vous proposons donc aujourd’hui de réa¬ 
liser une télécommande polyvalente, offrant 
jusqu’à seize canaux si vous le désirez, codée 
afin de ne pas pouvoir être perturbée par les 
télécommandes audio et vidéo que vous possé¬ 
dez sans doute déjà, et ne faisant appel à aucun 
circuit intégré spécifique qui plus est. 

Comment 
ça marche ? 

Le codeur est un classique circuit CMOS 
145026 qui permet de transmettre quatre don¬ 
nées binaires et une adresse sur cinq bits ter¬ 
naires, ce qui laisse tout de même pas mal de 
combinaisons disponibles. 

Ce circuit fournit le flot d’informations binaires 
correspondant sur sa pane 15 toutes les fois que 
le poussoir P est actionné. Comme la modula¬ 
tion en tout ou rien d’une LED inlrarouge par ce 
signal conduirait à une portée trop faible, on 
l’utilise pour moduler un oscillateur à 50 kHz 
réalisé autour des portes a et b de ICI. 

Le signal résultant et alors appliqué au transis¬ 
tor Tl qui peut à son tour commander la LED 
infrarouge, La résistance R6 est choisie de 


prendre place dans n’importe 
quel petit boîtier. Choisissez 
un modèle disposant d’un 
compartiment pour pile 9 volts 
et vous pourrez rivaliser avec 
les télécommandes du com¬ 
merce. La LED apparaîtra par 
un trou du boîtier et, si vous 
désirez accroître la portée, 
vous pourrez la placer au 
centre d'un réflecteur métallisé 
récupéré par exemple sur une 
vieille lampe de poche ou sur 
un vieux phare de vélo. Un tel 
réflecteur n'est toutefois nulle¬ 
ment indispensable pour une 
utilisation domestique dans 
une pièce de dimensions cou¬ 
rantes. 

Le fonctionnement du montage 
est immédiat mais ne peut évi¬ 
demment être vérifié qu'avec 
le récepteur approprié présenté 
par ailleurs dans ces pages. 

Si vous disposez d'un fréquen¬ 
cemètre ou d’un oscilloscope, 
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TELECOMMAN¬ 
DE INFRAROUGE 
POLYVALENTE 

Le récepteur 


A quoi ça sert ? 

Ce montage est évidemment le récepteur qui 
doit être associé à l'émetteur décrit juste avant 
Il dispose de quatre sorties de données, corres¬ 
pondant aux quatre entrées de l’émetteur, ainsi 
que d’une LED d'indication de réception cor¬ 
recte. 

Selon le cas, il faudra donc le faire suivre d’un 
décodeur, si vous avez décidé d’utiliser plus de 
quatre canaux, ou au minimum d’un montage 
assurant T interface entre les sorties de données 
et Se ou les organes que vous voulez comman¬ 
der : amplificateur à transistor commandant un 
relais, cirçuiterie logique, etc. 




Comment 
ça marche ? 

Comme nous avons décidé de ne pas faire appel 
à un circuit intégré spécialisé, la partie récep¬ 
tion des signaux infrarouges peut sembler un 
peu « chargée ». En fait elle n’utilise que des 
transistors et un quadruple amplificateur opéra¬ 
tionnel très classiques et son prix de revient est 
donc très faible. 

Les trois transistors Tl à T3 amplifient le très 
faible courant, image du signal infrarouge 
modulé reçu par la diode DL U amplificateur 
IC la complète cette amplification tandis que 
IC 1b est monté lui en amplificateur limiteur. En 
effet, selon la distance et l'alignement optique 
entre émetteur et récepteur, de très importantes 
variations du niveau du signal reçu sont à pré¬ 
voir et doivent donc pouvoir être supportées par 
le montage, 

L’amplificateur IC le est monté en comparateur 
et assure la détection du signal reçu conjointe¬ 
ment à la diode D4 et à la cellule R-C qui fait 
suite. Le dernier étage ICid enfin adapte le 
niveau logique du signal reçu afin de le rendre 
compatible avec l'entrée du décodeur 1C2. 

Ce dernier est le « complément » du circuit uti¬ 
lisé à l’émission. Il attend de recevoir deux fois 
de suite une trame d’information comportant la 
même adresse que celle programmée sur ses 
pattes Al et A5 pour fournir les données sur D6 
à D9 et pour activer sa patte 11 indiquant une 
réception valide. Celle-ci est matérialisée par 
fallumage d’une LED qui dure tant que la 
trame provenant de l’émetteur est reçu et que 
les données ne sont pas modifiées. 




NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Semi-conducteurs 
» Tl, T3, T4 : BC 547,548,549 

• T2 : BC 557,558,559 

• DI : diode réceptrice infrarouge, 
par ex. BPW 50 

• D2, D3, D4 : IN 914 ou IN 4148 
. ICI : Tl 074 ou TL 084 

•IC2:145027 

• LED1 ; LED quelconque 

Résistances 1/4 de watt 5% 

• RI, R5, R16, R25 :10 kü 

• R2, R20, R26 :22 kü 

• R3, R13:100 kQ 

• R4:100 Q 

• R6 ; 6,8 kü 

. R7, RIO : 2,2 kü 
. R8, R18:1 kQ 

• R9, R17, R21 :1MQ 

• R11:2,7 kQ 

■ R12, R15:4,7 kü 

■ R14:390 Ü 

• R19:47 kü 

• R22 :680 kQ 

• R23 : 390 kü 

• R24 :150 Q 

Condensateurs 

• Cl, C4, C7, 08, CIO : 10 pF 25 volts chi¬ 
mique radial 

• C2, C3 :0,47 |iF mylar 

■ C5, C6, C9, C12 :10 nF mylar 

• Cil, C13:1 nF céramique 



ICI= TL074 


R16 
to ku 


Ti N 
BC347 


DI 

BFW5Û 


CS 
0.47 uF 


FtZ3 
390 kfl 


figure 1 : Schéma de notre montage 
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La réalisation 

Malgré le nombre relativement important de 
composants passifs, le circuit imprimé proposé 
reste de dimensions relativement faibles. Sa réa¬ 
lisation rie présente pas de difficulté mais il faut 
tout de même veiller à bien respecter remplace¬ 
ment des éléments* 

La diode réceptrice infrarouge peut être câblée 
directement sur le CI si le boîtier qui le recevra 
s’y prête. S 'il faut la déporter d'un ou deux cen¬ 
timètres, des fils souples suffisent ; 
dans le cas contraire l'usage de fil 
blindé avec le blindage relié à la 
masse du montage est conseillé. 

L'alimentation se fait sous une ten¬ 
sion unique de 5 volts qui pourra 
être prélevée sur le ou les éléments 
commandés, en faisant appel si 
nécessaire à un régulateur intégré 
selon un schéma très classique. La 
consommation n'étant que de 
quelques mA, cela ne présente 
aucune difficulté* 

Le fonctionnement est immédiat 
dès la dernière soudure effectuée, sous réserve 
bien sûr d’avoir programmé les mêmes adresses 
sur le récepteur et sur l'émetteur, 

En cas de problème, il est facile de suivre la pro¬ 
gression du signal reçu, même avec un oseillo 



Figure 2 ; Circuit imprimé , vu côté cuivre, échelle 1 A Figure 3 : implantation des composants y 
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scope rudimentaire, et de trouver ainsi très vite 
l'étage fautif. Le réglage du potentiomètre Fl 
de l'émetteur est à faire une fois le bon fonc¬ 
tionnement du récepteur vérifié, 

II suffit de l'ajuster de façon à bénéficier de la 


plus grande portée possible. Ce réglage est 
assez flou et le curseur de PI doit être placé au 
centre de la plage de fonctionnement correct 
que vous déterminerez. 

C. ïavemier 
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même appel a des microcontrôleurs. Nous 
vous proposons aujourd’hui une approche 
beaucoup plus simple puisqu’elle n'utilise 
qu'un seul circuit CMOS, même pas spécia¬ 
lisé de surcroît puisqu’il s'agit d'un banal 
4001. 

Malgré cela noue serrure reste très efficace 
et quasiment aussi difficile à -casser-* qu'une 
réalisation faisant appel à des bottiers plus 
complexes. 

Comment 
ça marche ? 

Pour ouvrir notre serrure, il faut appuyer 
dans un ordre déterminé sur trois touchés 
disposées au sein d'un clavier pouvant en 


comporter autant que vous le désirez. Pour 
compliquer les choses, cette action doit 
avoir lieu dans un laps de temps réduit. En 
outre, toute action sur les autres touches 
bloque la serrure pendant plusieurs dizaines 
de secondes ce qui rend la recherche au 
hasard du code quasiment impossible. 

Le principe du montage est fort simple. 
L'action sur la touche Tl faîL passer la sortie 
de la porte A au niveau bas pendant un laps 
de temps dépendant de Cl, 

On peut alors actionner T2 qui fait passer la 
sortie de la porte B au niveau haut. 

Cet état, dont la durée dépend de C2, per¬ 
met d’actionner la touche T3 qui fait passer 
la sortie de la porte C au niveau bas ce qui 
dure pendant le temps de décharge de C3> 
La porte D rend alors conducteurs Tl et 12 
sauf si t entre temps, une des touches -inac¬ 
tives- a été actionnée. 

Dans ce cas, le condensateur C4 s'est char- 
et bloque la porte D et par là même le 
fonctionnement de la serrure. 

L'alimentation normale a lieu via le secteur 
mais une possibilité de connexion d'une 
batterie cadmium-nickel a été prévue afin 
de ne pas bloquer la serrure en cas de 
coupure de courant. 

Cela peut être tuile selon le dispositif 
que vous aurez choisi de commander 
avec ce montage. 


rch 


Secteur 


A quoi 
ça sert ? 


Une serrure codée permet de faire coller un 
relais, et donc d’actionner tout dispositif de 
votre choix, lorsque le code que vous avez 
choisi a été correctement composé sur le 
davier dont elle est munie. 

Divers circuits spécialisés existent pour réa¬ 
liser cette fonction, en particulier dans la 
.série LS 72XX de LSI Technology, et cer¬ 
taines réalisations font 
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■ Touches 
_ 'Inactives' 
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(I T4 


C5 S 
22 W F 
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9,1 V 
0,4 W 


ICI = CMOS 4001 


1N4004 
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<>T4 


D2 

1N4148 m 
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+ 1N4Ü04 

^ ce 

470 vF 

m 


Tl 

BC547 
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^ C2 
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SERRURE 

CODÉE 

ÉCONOMIQUE 



Figure 1 - Schéma de notre montage 


LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 


45 


limUSATlüiMS &l=LASH» 






































































NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Figure 2 : Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 


+ BAT 



Semi-conducteurs 

* ICI : CMOS 4001 

*T1, T2:BC547, 548,549 

- 01 : Zener 9,1 volts 0,4 W 

* 02 : IN 914 ou IN 4148 
■ 03, 04, D5 : IN 4004 

Résistances 1/4W 5% 

* RI, R2, RS : 1,2 kO 

* R3, R4 r R5, R6 :1 MG 

- R7 : 15 kO 

* R9 ; 270 G 

* Rch : voir texte 

Condensateurs 
« Cl, C2, C3 :1 piF à 4,7 pF, 

25 V chimique axial 

* C4 : 22 pF ou 47 pF 
chimique axial 

* C5 :22 pF 25 V 
chimique axial 

* ce : 470 pF 25 V 
chimique axial 

Divers 

* RL1 : Relais Europe 1 RT 12 V 

* Support è souder pour relais Europe 1RT 

* TA : transformateur 220 V, 2 fois 9 V, 

3 VA environ 

* Clavier : voir texte 


S S fl 


Figure 3 : Implantation des composants. 


La réalisation 

Le montage ne présente aucune difficulté 
avec le circuit imprimé proposé qui suppor¬ 
te tous les composants ? hormis le transfor¬ 
mateur d’alimentation et le davier. 

Ce dernier pourra être tout modèle à votre 
convenance comportant autant de touches 
que vous le désirez. 

Seul impératif à respecter, ces touches 
devront être à contacts indépendants. Un 
clavier câblé en matrice n'est donc pas utili¬ 
sable’ 

Le -codage- de la serrure se fait évidemment 
lors du câblage du clavier puisque c'est à ce 
moment là que vous décidez de l’affectation 
de Tl, T2, T3 et des touches «inactives-. 

Les condensateurs Cl à C3 peuvent voir 
leurs valeurs évoluer de 1 à 4,7 pF selon le 



délai d’action sur les touches Tl f 72 et T3 
dont vous souhaitez disposer. Nous avons 
utilisé des 2,2 pF et 4,7 pF sur notre maquet¬ 
te. Le condensateur C4 peut aussi être modi¬ 
fié si vous le désirez. 

Il fixe la durée de blocage de la serrure en 
cas d’action sur les mauvaises touches. Nous 
avons utilisé un 22 pF ce qui rend la 
recherche du code très longue et difficile 


mais, si vous souhaitez 
encore plus de sécurité, vous 
pouvez doubler cette valeur. La résis¬ 
tance Rch fixe le courant de charge des 
batteries utilisées. Pour des modèles R6 de 
600 mA, h de capacité une valeur de 56 
ohms 1/2 watt convient. Pour des capacités 
différentes, utilisez la relation approximati¬ 
ve ; Rch - 30 000/C ou C est la capacité des 
batteries exprimée en mÀ.h. 

Notez pour finir que le relais ne coi le que 
pendant quelques secondes immédiatement 
après avoir actionné T3 et que ce temps de 
collage est fixé par le condensateur C3. 

Ce mode de fonctionnement convient très 
bien aux gâches, portails et portes de gara¬ 
ge à commande électrique qui réclament 
une impulsion pour être activées, 

C. Tavernier 
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DECODEUR 

DTMF 


ment impossible avec des appareils de 
mesure classiques. Nous vous proposons 
donc de réaliser œ décodeur qui indique, 
sur un afficheur 7 segments, le chiffre 
auquel correspond le couple de tonalité 
qu'il reçoit. 


A quoi 
ça sert ? 

Si vous réalisez des montages liés à la télé¬ 
phonie ou si vous voulez pouvoir réparer 
téléphones, composeurs téléphoniques et 
autres répondeurs actuels, il est indispensable 
que vous possédiez un outil capable de 
reconnaître et de vérifier les signaux DTMF, 
Ces signaux, rappelons-! e, sont ceux utilisés 
aujourd'hui quasiment partout sur le réseau 
téléphonique pour coder les 
chiffres et symboles 
de numérotation. 

A chacun d’entre eux 
correspond un couple 
de deux fréquences 
bien précises émise si¬ 
multanément ; couple 
que l'on entend très bien 
lorsque l'on actionne les 
touches de son davier télé¬ 
phonique. 

La vérification de l'exactitu¬ 
de de ces deux fréquences et 
de leur correspondance avec les chiffres 
qu'elles sont censées représenter est quasi¬ 


Comment 
ça marche ? 

Un amplificateur différentiel réalisé autour 
de ICI assure un couplage à haute impé¬ 
dance avec la ligne téléphonique. 11 est suivi 
par un décodeur DTMF intégré IC2, aujour¬ 
d’hui bien connu et largement 
diffusé. Ce circuit 


délivre, sur 
ses sorties DCBA, le code 
binaire du symbole reconnu et 
indique sa validité au moyen de la ligne DV 
(comme Data Valid), 

Cette validité est hélas fugitive et ne dure 
que tant que les tonalités d'entrée sont pré¬ 


La réalisation 


L'approvisionnement des composants ne 
pose aucun problème ; le circuit le moins 


sentes. Le monostable contenu dans IC5 se 
charge donc d’allonger ce signal DV pour 
commander rentrée LE du décodeur 7 seg¬ 
ments à latches intégrés contenu dans ICI 
Ce dernier mémorise ainsi le code fourni par 
IC2 et permet son affichage sur un afficheur 
7 segmente classique. Il permet en outre de 
commander directement un afficheur à 
cathodes communes. 

En fait, le code DCBA délivré par IC2 n'est 
pas appliqué directement au décodeur. En 
effet, si ce code correspond bien aux 
chiffres de 1 à 9, il est 
égal à 1010 soit 10 en 
décimai pour la 
touche 0. C'est 
logique «téléphoni¬ 
quement- parlant 
ais incompatible 
tout déco¬ 
deur 7 segments 
qui se respecte. 
Le transistor Tl 
et les portes 
contenues dans IC3 se 
chargent donc de transformer ce 
code binaire 1010 en 0000 afin de faire affi¬ 
cher tout naturellement un 0 lorsque l’on 
presse la touche correspondante. 



Figuré 7 - Schéma de principe 
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Figure 2 : 

Circuit imprimé, 
vu côté cuivre, 
échelle l 




Figure 3 : 
implantation des 
composants. 


courant qu’est le 75T202, qui peut aussi s'ap¬ 
peler CD 22202 ou SSI 202, est en effet 
aujourd’hui tenu en stock par quasiment 
tous les revendeurs sérieux. Le circuit impri¬ 
mé proposé supporte tous les composants, 
afficheur compris. 

Notre montage étant essentiellement destiné 
au laboratoire, il s'alimente sous une tension 
unique de 5 volts à prélever sur n importe 
quelle alimentation stabilisée. La consomma¬ 
tion n’est que de quelques dizaines de mA. 
Notez que les sorties Û t C, R, A et DV du 
décodeur sont disponibles sur des pastilles 
de connexion permettant ainsi de relier ce 
montage à un micro-ordinateur si vous le 
désirez. 

Le seul réglage à prévoir est celui de PI qui 
assure l’équilibrage de l’amplificateur diffé¬ 
rentiel. Si vous disposez d’un millivokmètre 
ou d'un oscilloscope, procédez de la façon 
suivante. Reliez les points L1 et L2 entre eux 
et à un fil volant d’une dizaine de centi¬ 
mètres de long. Connectez le millivokmètre 
ou l’oscilloscope en sortie de ICI et ajustez 
PI pour avoir un signal (généralement à 50 
Hz) d'amplitude la plus faible possible, Vous 
pouvez alors ôter le court-circuit 11 - L2 et 
relier le montage a une ligne téléphonique. 
Si vous n'avez aucun de ces appareils de 
mesure, placez PI à mi-course et relier L1 - 


L2 à une ligne téléphonique sur laquelle sera 
connecté un téléphone à numérotation 
DTMF dont vous êtes sûr du bon fonction¬ 
nement. 

Frappez sur les touches du clavier; vous 
devez voir les chiffres correspondants appa¬ 
raître sur l’afficheur. Si vous n’avez pas réglé 
PI avec les appareils de mesure, ajustez-le 
lors de ces frappes de façon à déterminer la 
plage sur laquelle un affichage correct est 


Résistances 
1/4 de W 

- RI, R2 :220 k ü 

* R3 f R4, RG : 56 kü 

- RS : 22 kü 

* R7 :100 kü 
■ RS : 8,2 kü 

* R9 :10 MO 

- RIO : 4,7 kü 

* RI 1, R12, RI3, RI4, 

RI 5, RI 6, RI 7 : 330 Ü 

* RI 8, R19 :10 kü 

Condensateurs 
*01, €2:2,2 nF20QVmylar 

* C3, C4 :10 pF 25 C chimique axial 

* C5 :10 nF Géramique ou mylar 


obtenu. Placez ensuite son curseur au centre 
de la plage ainsi déterminée, 

Précisons avant de conclure que les tonalités 
DTMF ne sont pas reconnues si elles sont 
incorrectes ou si l'une des deux est absente 
bien sûr mais aussi si le niveau en ligne est 
trop faible (auquel cas le rapport signal/bruit 
est insuffisant) ou s'il est trop fort ce qui 
conduit à de la distorsion, 

C. Tavernier 


■ C6 :22 nF céramique 

* 07:470 pF céramique 

Semi-conducteurs 

* ICI : LF 361, TL 081 

* IC2 : 75T202 ou CO 22202 ou SSI 202 

* IC3 : 4081 CMOS 
■IC4: 4511 CMOS 

* IC5 : 4528 ou 4538 CMOS 

* AF1 : afficheur à LED 7 segments à 
cathodes communes de 0,3 pouce 

* Tl : BC 547, 548, 549 

- DI, D2: IN 914 ou IM 4148 

Divers 

* PI : potentiomètre ajustable vertical 
au pas de 2,54 mm de 47 kü 

* QZ : quartz 3,579 MHz 
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ANTI-DÉMARRAGE 

CODÉ 


A quoi 
ça sert ? 

Dans l'arsenal mis â la disposition des pro¬ 
priétaires de voitures pour se protéger du 
vol, l'anti-démarrage codé connaît actuelle¬ 
ment un certain succès au point d'être 
monté en série sur un certain nombre de 
véhicules. 

Si votre voiture n'est pas équipée d'un tel 
dispositif, voici un moyen simple pour y 
remédier. Bien sûr, notre produit n'utilise 
pas les dernières technologies la mode* 
telles que clés équipées d'un transpondeur 
ou autres dispositifs analogues ; il se 
contente d’un davier sur lequel il faut taper 
le bon code pour parvenir à démarrer. 

Mais l’expérience montre que ce clavier, 
placé bien en évidence sur le tableau de 
bord, a un effet dissuasif certain. La loi du 
moindre effort aidant, sa seule vue incite en 
effet nombre de voleurs à s'attaquer à un 
véhicule visiblement moins protégé. 

Comment 
ça marche ? 

Nous avons fait appel à un circuit spécialisé 
peu coûteux et facilement disponible, le LS 
7220. Compte tenu du comportement du cir¬ 
cuit le montage fonctionne de la façon sui¬ 
vante. 


Lorsque le circuit est validé, par application 
d’une tension de 12 volts sur la borne repé¬ 
rée C (comme contact bien sûr) ; il attend 
que les touches reliées aux bornes 2, 3, 4 et 
5 soient actionnées dans cet ordre. 

Toute action dans le désordre ou toute 
action sur des touches reliées à la borne 1 
remet le LS 7220 dans son état initial et 
impose de composer à nouveau le code cor¬ 
rect dans son intégralité. 

Lorsque c’est fait, la patte 13 du LS 7220 
passe au niveau haut ce qui rend conduc¬ 
teur Tl et fait coller le relais. Ce dernier, 
placé en série dans le circuit d’allumage (ou 
d’injection pour les véhicules diesel) autori¬ 
se alors le démarrage. 

Les touches reliées à L et S et les deux LTD 
de couleur ont une fonction «de confort* que 
nous venons dans un instant. 

Réalisation 


Un minimum de câblage est à 
prévoir pour ce montage. En 
effet, notre circuit imprimé ne 
supporte ni le davier ni le 
relais. Ce dernier doit être un 
modèle automobile afin de 
supporter les courants impor¬ 
tants mis en jeu tant dans les 
circuits d’allumage que dans les 
circuits d'injection. 

Le clavier quant à lui peut être 
n'importe quel modèle à votre 
convenance pour peu qu’il ne 
soit pas du type en matrice 
mais du type à un fil commun 
comme cela ressort clairement 
du simple examen du schéma. 


Icc 


Le codage du montage se fait au moment du 
câblage du clavier. Toutes les touches 
«inutiles* sont reliées â h borne 1 du circuit 
imprimé. Les touches de la combinaison 
correcte sont quant à elles raccordées à 2, 3, 
4 et 5 dans cet ordre, 

Deux touches spécifiques sont raccordées 
aux points L et S tandis que le point C est 
raccordé à la sortie de la dé de contact. 

Le fonctionnement du montage est alors le 
suivant Contact coupé, il est en veille et ne 
consomme que quelques pA, Il peut donc 
rester dans cet état très longtemps sans 
nuire à la charge de la batterie. Lorsque le 
contact est mis, le circuit est validé ; il allu¬ 
me la LED rouge et attend alors la frappe du 
code correct comme nous l'avons expliqué 
ci-avant. Lorsque c’est fait, la LED rouge 
s'éteint et le relais colle autorisant un fonc¬ 
tionnement normal du véhicule. 

Lorsque vous êtes chez vous ou que vous 
voulez bricoler sur votre véhicule, vous 




Figure 1 : 
Schéma 
de notre 
montage. 
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Figure 2 : Circuit imprimé , vu côté cuivre, échelle T Figure 3 : Implantation des composants 


pouvez trouver fastidieux de devoir frapper 
à chaque fois le bon code pour démarrer. Il 
est alors possible de mémoriser cet état de la 
façon suivante grâce aux touches L et S. 

Il suffit, après avoir frappé le ton code au 
moins une fois, d'actionner la touche S. la 
LEO verte s’allume alors indiquant que le 
code est mémorisé et le relais reste collé. 


Vous pouvez alors couper le contact et le 
rétablir autant de fois que vous le voudrez, 
le circuit fera coller le relais à chaque fois 
sans avoir à frapper le code. Pour sortir de 
cet état et revenir au fonctionnement nor¬ 
mal , il suffit d’appuyer une fois sur la 
touche L. 

C* Tavernitr 


Semi-conducteurs 

■ ICI ; LS 7220 

* T1:2N 2222 A ou 2N 2219A 
- DI : Zener 18 volts 0,4 watt 

* D2 r D3: IN 914 ou IN 4148 

* LED1 : LÉO rouge 

* LED2 : LED verte 

Résistances 
1/4 de watt 5 % 

* RI : 2,2 kû 

» R2 :100 û 1/2 W 
. R3:1 kQ 

* R4:10 kO 

Condensateurs 

* Ct, C2 :0,47 \i¥ myiar 

« C3 :10 |iF 25 volts chimique axial 

* C4 : 0,1 pF myfar 

Divers 

* RL1 : Relais auto 12 volts, 1 contact travail 

* Clavier : voir texte 


PRODIS 


McimouE 


VENTE PAR CORRESPONDANCE 

36 rue des Rigoles 75020 PARIS Tél 43.49.00.12 Fax 43.49.59.66 

PORT - de 1 Kg + 25F de 1 à 3 Kgs 4- 38F - CB * CRBT- chèque à l'ocre de PRODIS 

VENTE COMPTOIR 

312 rue des Pyrénées 75020 PARIS Tél 43.49.32.30 
Fax 43.49.42.91 Lundi à Samedi 9H30 à 19H 
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évident qu’il ne doit pas décoder F ordre reçu 
mais seulement réagir à la réception de signaux 
infrarouges, quelle que soit l’information qu'ils 
véhiculent. 

Le récepteur infrarouge, dont la réalisation peut 
s’avérer délicate, est ici constitué par un modu¬ 
le prêt à remploi fourni dans son boîtier métal¬ 
lique formant blindage. 

Il ne coûte pas plus cher que les composants 
nécessaires pour le réaliser alors qu'il est beau¬ 
coup plus compact que ce que nous pourrions 
fai Te avec des moyens simples. 

Les signaux délivrés par ce récepteur sont des 
impulsions dont la polarité est inversée par Tî 


Comment 
ça marche ? 


Afin de rendre le montage compa¬ 
tible de toute télécommande, il est 




avant d’aboutir sur la double bascule D conte¬ 
nue dans ICL 

La première bascule fonctionne en monostable 
et délivre un créneau sur sa sortie Q lors:de 
chaque réception de signal infrarouge. Ce cré¬ 
neau fait changer d’état la seconde bascule 
câblée elle de manière plus classique. 

Elle commande la LED contenue dans un 
photo-lriae à détection de passage par zéro qui 
agit à son tour sur un triac aux bornes duquel est 
connectée la charge. 

On bénéficie ainsi d’une commutation sans 
parasite, ce qui est un atout supplémentaire 
appréciable, L 1 alimentation du montage est pré¬ 
levée directement sur le secteur 
au moyen d’un condensateur, ce 
qui permet de ne gaspiller aucu¬ 
ne énergie en chaleur et s’avère 
moins encombrant qu’un clas¬ 
sique transformateur 
En contrepartie le courant dispo¬ 
nible est relativement limité 
mais s’avère suffisant pour notre 
application compte tenu de la 
valeur des éléments utilisés. 


La 

réalisation 

Le circuit imprimé proposé sup¬ 
porte tous les composants, 
récepteur à infrarouge compris. 
Celui-ci pourra être déporté de 
quelques cm si cela s’avère 
nécessaire pour des raisons de 
lL mise en boîte”. 




TELECOMMANDE 
MARCHE/ARRÊT 
À INFRAROUGE 


A quoi 
ça sert ? 

S’il est un accessoire omniprésent dans nos 
habitations modernes, c’est bien la télécom¬ 
mande à infrarouge dont quasiment 
tout appareil audiovisuel actuel se 
trouve affublé. Malgré cela, vous 
êtes certainement obligé de quitter 
votre moelleux fauteuil pour allu¬ 
mer ou éteindre la lumière, mettre 
en marche ou arrêter le ventilateur 
ou touL autre appareil électrique 
“classique”. 

Nous avons donc eu l’idée de réali¬ 
ser ce montage flash qui permet, à 
partir de n’importe quelle télécom- 
mande à infrarouge, de mettre en 
marche ou d’arrêter tout appareil 
alimenté par le secteur EDF et ce 
jusqu’à une puissance de 600 watts 
environ. 
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Ffgure 3 : imp/antat/tm des composants. 


Les condensateurs Cl et Cl seront impérative¬ 
ment des modèles dits de classe X2 ou autoci¬ 
catrisants qui sont les seuls à pouvoir être 
connectés au secteur en permanence en toute 
sécurité. 

Le triac n T a pas besoin de radiateur tant que la 
charge commandée ne consomme pas plus de 
300 watts environ. Au delà, un petit L1 de 
quelques cm 2 fera l’affaire. 


CODE DES COULEURS 
DES RESISTANCES 


(Pour 1/8 e W, 1/4 W,1/2W et 1W ) 
couche carbone ou métal 



1* bague 2 e bague 3* bague 
r chiffre T chiffre multiplicateur 




Un espace suffisant a été prévu à cet effet sur le 
circuit imprimé. 

Le fonctionnement du montage est immédiat et 
ne nécessite aucun réglage. 

Lors de la première mise sous tension, l'état du 
montage est indéterminé (marche ou arrêt), 
Chaque action sur une télécommande à infra¬ 
rouge quelconque le fait ensuite changer d’état. 
Afin d'éviter tout problème de clignotement 
intempestif, assurez-vous tout de meme, si vous 
commandez un éclairage puissant avec ce mon¬ 
tage, que le récepteur à infrarouge ne puisse pas 
"voir' directement l’éclairage. 

Enfin, compte tenu du mode d'alimentation 
directe à partir du secteur utilisé ici, ce montage 
doit impérativement être placé dans un boîtier 
isolant afin que personne ne puisse venir en 
contact avec les composants qui l'équipent. 

C. Tavernier 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Semi-conducteurs 

■ ICI : 74HC74 

* 1C2 : MOC 3041 

* Tl ; BC 847, 548, 549 

* TRI : TIC 206D ou équivalent 
[triac 3 A, 400 VI 

-DI : IN 4004 

* DZ1 : Zener 15 volts 0,4 watt 

* RXIR : Récepteur Infrarouge intégré 
(Selectronicl 

Résistances 1/4W 5% 

- RI : 100 kü 

- R2 :47 kn 

* R3 :1 MQ 

* R4 :1,5 MQ 

- R5, R6 : 390 Ü 

* R7 : 470 Q 

- R8, R9 : 2,2 kü 0,5 watt 

Condensateurs 

- Cl : 0,47 pF 220 volts alternatif classe X2 
. 02 : 47 nF 220 volts alternatifs classe X2 

* C3 :10 nF céramique 

* C4 ; 1 pF mylar 

- C5 :470 pF, 15 V chimique radial 
Divers 

* Radiateur pour TRI (facultatif] 

- Supports de Cl (facultatifs) : 1 x 6 pattes, 1 
x 14 pattes. 
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MODULATEUR 
DE LUMIERE 
MONOCANAL 




A quoi 
ça sert ? 


Le modulateur de lumière fait partie de h 
panoplie de base des systèmes de lumière pour 
amateurs ou même discothèques. Celui que 
nous proposons ici se classe dans la catégorie 
PM, c’est à dire Personnal Moduktor, il n ! a 
qu'un seul canal et fonctionne dans le registre 
grave pour souligner le tempo. 


courant de charge de C8. L’amplificateur est 
polarisé par deux diodes électroluminescentes 
vertes que l’on utilise comme référence de ten¬ 
sion. Leur faible résistance dynamique (la ten¬ 
sion directe varie peu avec le courant) réduit 
les ondulations sur cette «masse virtuelle- que 
I on utilise donc pour alimenter le micro à élec- 
tret. Cl, C2 et C4 constituent, avec leurs résis¬ 
tances associées, un filtre passe-bande qui 
sélectionne les fréquences basses du spectre. 
Le potentiomètre PI ajuste la gain de l’étage, 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Comment 
ça marche ? 

Le modulateur reçoit une informa¬ 
tion correspondant à la musique par 
l’intermédiaire d'une prise ou, si on désire se 
passer d’une liaison électrique, par un micro. 
C'est cette dernière formule que nous avons 
choisie. Le son du micro passe dans un étage 
amplificateur, le signal est détecté et comman¬ 
de un triac. Ce composant alimentera le pro¬ 
jecteur. 

L'alimentation du modulateur est confié a un 
circuit assez classique. Il devra alimenter le 
préamplificateur et fournir de l’énergie pour le 
déclenchement du triac, La résistance RI 8 
décharge le condensateur et vous évitera une 
récolte de châtaignes. La diode zener limite la 
tension d’alimentation à 12 V, le filtrage est 
confié â un condensateur chimique de forte 
valeur C9, les résistances R16 et R 17 limitent le 



Lune des extrémités de sa 
piste est mise à la masse, cela 
permet de relier facilement le carter 
du potentiomètre à la masse pour blinder la 
piste. 

Le condensateur C5 élimine la composante 
continue de sortie, D3 et D4 redressent la ten¬ 
sion alternative issue du micro et charge Cl . La 
seconde moitié de l'amplificateur est câblée en 
générateur d'impulsions fines, nous avons 
choisi ce mode de commande pour le triac. En 
effet, la gâchette d’un triac est assez gourman¬ 
de en énergie or notre alimentation ne permet 
pas de débiter de courant trop important. Avec 
une commande de ce type la valeur moyenne 
du courant de gâchette est très faible, La 
gâchette étant sensible au courant de crête, le 


Semi-conducteurs 

* CM ; circuit intégré TLC 272 

* DI, D2 ; diodes électroluminescentes 
vertes, 3 mm ; 

* 03, D4, D6 r 06, 07, 09 : Diode silicium 
1N4148 

* 08 : Diode Zener 12 V ; 

*11 : Transistor PNR BC 308 : TRI : Triac 400 
VGA, 

Résistances 1/4W 5% 

* RI, R14 ; 6,8 k Q 

* R2 ; R3 ; 10 k Q 

* R4 ; 470 k Q ; 

4 R5, R18 :1 MO 

* R6 : 680 O 

* R7 r R8, R9, R12 :220 k O 

* RIO : 150 k Q 

* R11 :1,6 k Q 

* RI3 :12 k Q ; RI5 ; 220 Q 

* RI6, R17 : 560 O 

Condensateurs 

* Cl ; 2,2 pF, tantale goutte, 6,3 V 

* C2 : 22 nF céramique 

< C3 :100 pF, tantale goutte, 6,3 V 
4 C4 ; 390 pF céramique 
4 C5 ; 10 pF chimique radial 6,3 V 

* C6 :1 pF chimique radial 16 V 

* C7 :1 nF céramique ; 

- C8 : 0,33 pF MKT 400 V ; 

■ C9 : 470 pF chimique radial 16 V. 

Divers 

* PI ; Potentiomètre 22 k O Radiohm, 
canon et axe plastique 

* 2 bomiers à 2 contacts ; coffret Diptai 
V966 ; porte-fusible, fusible 2 A, micro à 
électret, support pour circuit intégré 8 
pattes 

4 1 câble prolongateur secteur, 2 serre- 
câbles, 1 bouton, 
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déclenchement se fera sans problème. Le tran¬ 
sistor Tî fournit le courant de gâchette. 

La sortie de l'oscillateur est maintenue à l’état 
haut par la diode D5 t dès que la tension de sor¬ 
tie de CI la devient suffisante, ^oscillateur entre 
en service. 

Réalisation 

Le circuit imprimé a été conçu pour être instal¬ 
lé dans un coffret à fermeture par vis, il permet 
de réaliser un modulateur d’une grande sécuri¬ 
té d’utilisation. L'entrée et la sortie du secteur 
se font par un câble prolongateur que l'on 
coupera en deux, et que l'on fera entrer dans 
le boîtier par passe-fil, le câble terminé par la 
prise mâle ira sur le bomier secteur Bl, celui 
terminé par la prise femelle sur l'autre bomier. 
S'agissant du micro, nous avons prévu une 
double implantation, certaines fabrications 
ayant une inversion entre le point chaud et le 
point froid. 

De petits trous pratiqués en face du micro faci¬ 
literont le passage du son sans toutefois per¬ 
mettre l'introduction d’un outil, n'oubliez pas 
que tout le montage est au potentiel du secteur, 
vous devrez donc prendre toutes les précau- 



Figure 2 : Circuit imprimé , vu coté cuivré, 
échelle 1 


rions nécessaires lors des essais. Le potentio¬ 
mètre de sensibilité devra impérativement être 
à canon et axe plastique. Le fonctionnement 
n'est pas obtenu immédiatement, il faut que le 
condensateur C3 se charge, une opération 




iltfi 



FigureS : Implantation des composants. 


assez longue. Ensuite, vous aurez sans doute à 
modifier la position du bouton du potentio¬ 
mètre pour changer la sensibilité du montage, 
ce que vous devrez refaire de temps en temps 
pour adapter le modulateur à la musique. 
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réalisations 


DECHARGEUR POUR 
BATTERIE 4,8 V 


A quoi ça sert ? 

Les batteries de 4,8 V sont constituées de 4 élé¬ 
ments Ni-Cd. La décharge d’une batterie a 
T avantage de permettre de bénéficier de toute la 
capacité des éléments. Par contre, cette opéra¬ 
tion doit être contrôlée pour éviter une déchar¬ 
ge trop profonde préjudiciable à leur durée de 
vie. Ce déchargeur sera tout à fait adapté, par sa 
tension d'alimentation, aux batteries de récep¬ 
tion de radiocommande de 4,8 V et 500 mAh. 

Comment 
ça marche ? 

Nous avons concocté un déchargeur de batterie 
qui jouera un double rôle, celui de décharger la 
batterie pour, une fois cette opération terminée, 
la recharger, et cela sans autre intervention de 
votre part que le branchement de la batterie et 
du chargeur. La batterie se branche entre les 
bornes réservées à cet effet. Elle se décharge 
dans la résistance de 10 Ohms, RD, qui est 
connectée à la masse par le transistor T2. Le 
courant de base arri ve par la résistance R8. Le 
condensateur Cl est utilisé à la mise sous ten¬ 
sion : il force l’entrée non in verseuse à se mettre 
à la masse pour porter la sortie à Tétât bas. La 
tension de la batterie est envoyée sur l’entrée 
in verseuse par le pont diviseur R4/R5 qui per¬ 
mettra de déclencher la fin de la décharge pour 
une tension proche de 1 V par élément Lorsque 
1 "amplificateur opérationnel change d’état, sa 
sortie devient positive, la tension est transmise 
par D2 à Ventrée non inverseuse qui devient 
alors un peu plus positive, modifiant de ce fait 
le seuil de basculement. Lorsque la sortie de 
Cil passe à l’état haut, le transistor Tî conduit 
et eourt-circuite la base de T2 qui se bloque, 
stoppant de ce fait la décharge de la batterie. En 
même temps, elle envoie sur la base de T3 un 
courant qui fait conduire successivement T3 et 
T4 t autorisant alors le passage du courant de 
charge dans la batterie, 

La réalisation 

Le circuit imprimé n’occupe pas une place 
importante, il pourra être installé dans un boî¬ 
tier. Nous avons prévu une résistance de 
décharge externe, elle pourra ainsi être modifiée 
en fonction du type de batterie, la valeur de 10 


ohms correspondant à un accu de 500 mÀh et 
assure une décharge en moins d’une heure ; tout 
dépend de T état de décharge initiale. Si vous 
désirez uniquement une charge, vous pourrez 
installer un interrupteur en dérivation avec R5, 
il forcera le circuit dans Tétât haut, coupera T2 
et alimentera T3 et T4, La consommation du 
montage, de l’ordre de 1,5 mÀ, sera, lors de la 
charge, prise en compte par le chargeur, ce qui 
allongera très légèrement les opérations de 
charge. Vous aurez intérêt à contrôler, en fin de 
charge, la tension de la batterie, elle devra être 
d’environ 1,45 V par élément, soit 5,8 V pour 




Figure 1 - Schéma de principe. 


Figure J ; Schéma de notre montage. Figure 2 : Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1 

les quatre éléments ; si vous trouvez une valeur 
inférieure, la batterie n’est pas chargée ou un 
élément est défectueux. Si vous désirez utiliser 
ce type de montage pour des batteries d’émet¬ 
teur, vous devrez adapter les composants à cette 
nouvelle tension, R4 sera remplacé par une 
résistance de 100 kû (ou deux 47 kft en série), 

RI, R6, R7, R8, RD et R9 seront doublées. Par 
ailleurs, Cil ne supporte qu’une tension de 16V, 
vous devrez donc T alimenter au travers d’un 
réseau constitué d’une résistance série de 470 
ohms et d’une diode zener de 15 V de tension 
nominale. Pour une batterie de 4,8 V, 250 mAh, 
la résistance de décharge sera d’une vingtaine 
d’ohms, les autres éléments seront conformes 
aux valeurs indiquées sur le schéma. 

EX. 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Semi-conducteurs 

* TL T3 : NPN BC 548 
« T2 : NPM BD 675 
*T4.PNPBC 327 

* Cil : TIC 271 

* DT ; diode électroluminescente jaune, 3 mm 

* D2 ; diode silicium 1N4148 

Résistances 1/4 de watt 5% 
’R1,R4:47kn * R2 :100 kfl 

* R3 : 220 kü • R5 : 33 kÜ 

* R6, R7 : 22 kQ * RB, R9 :4,7 kü 

* RD : 10 Q, 3 Q (voir texte) 

Condensateurs 

- Cl : 1 pF, tantale goutte, 16 V 
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INTERRUPTEUR 

SENSITIF 

pour lampe de chevet 


A quoi ça sert ? 

La manipulation d'un interrupteur peut parfois 
causer des difficultés à un jeune enfant, surtout 
lorsqu'il s'agit de le manoeuvrer la nuit La 
solution décrite plus bas se propose de rempla¬ 
cer le traditionnel interrupteur, par une simple 
surface conductrice dont T effleure ment action¬ 
nera une lampe de chevet. Afin d’accroître son 
confort d’utilisation, la plaque sensible pourra 
se placer à proximité du lit. L’aspect ludique de 
la manipulation contribuera alors, nous T espé¬ 
rons, à rassurer votre enfant face à ses peurs 
nocturnes... 

Comment 
ça marche ? 

La figure i décrit l’architecture retenue pour 
notre montage, II s’agit, en fait, d’exploiter le 
champ électromagnétique 50 Hz qui baigne 
notre vie quotidienne. Lorsqu’on touche l'en¬ 
trée d’un amplificateur audio, la «ronflette» 
produite dans les haut-parleurs témoigne de sa 
présence, transformée en tension électrique par 
notre corps, agissant tel une antenne. Dans la 


figure L cette tension alternative traverse un 
étage à haut gain avant d'atteindre un trigger de 
Schmitt pour la transformer en signaux carrés. 
Un simple doubleur achève sa mutation en ten¬ 
sion continue, dont le niveau (0 ou 5 V) décèle 
la présence d’une main sur la plaque. Un étage 
de mise en forme attaque ensuite une bascule T 
qui évoluera d’une position à F autre selon les 
souhaits de l'utilisateur, Nous avons préféré 
l’emploi d’un relais plutôt que celui d'un triac, 
afin de s'affranchir de toute isolation galva¬ 
nique lors de sa commande. 

Le schéma électrique complet vous est proposé 
en figure 2. La plaque sensitive se trouve reliée 
par un câble blindé afin d’éviter tout effet d'an¬ 
tenne intempestif. D'ailleurs, afin de conserver 
une sensibilité raisonnable, la résistance RI se 
charge d ’ abaisser I ’ impédance d'entrée de 1 1 éta¬ 
ge amplificateur. En cas de difficulté de déclen¬ 
chement, RI vous permettra ainsi ajuster la sen¬ 
sibilité à votre mesure. Pour que cetie résistan¬ 
ce ne perturbe pas la polarisation d’entrée de 
U2A, CI assure la coupure continue, L'étage 
d'entrée s'articule autour de l’inverseur U2A, 
un inverseur C-MOS (4069) contre-réactionné 
pur R3, et dont la bande passante se trouve cou¬ 


pée paF C7. Le trigger de Schmitt constitué de 
U2B et U2C éerête le signal délivré par U2A et 
sa sortie attaque un simple doubleur de tension. 
Aux bornes de R5, la tension atteint 5 V envi¬ 
ron lorsque l'on touche la plaque d’entrée. 
Comme une bascule D préfère des fronts d’hor¬ 
loge raides, le second trigger (U2D et U2E) 
transforme la tension analogique précédente en 
niveaux logiques francs, capable d'attaquer une 
logique quelconque. Notre bascule D câblée en 
bascule T (ou diviseur par deux) change d’état 
à chaque passage de son signal d’entrée de zéro 
vers un. A la mise sous tension, C4 assure une 
remise à zéro de la bascule et évite, ainsi, un 
déclenchement de la lampe la nuit, à la suite 
d’une coupure réseau par exemple. 
L’alimentation secteur fait appel à un transfor¬ 
mateur de faible puissance puisque le relais, 
une fois actionné, ne réclame qu'un courant de 
quelques dizaines de milliampères, La consom¬ 
mation des circuits C-MOS, reste insignifiante 
en fonctionnement normal, mais augmente 
cependant lorsque les portes sont contre-réac- 
tionnées, telle U2A. Nous avons rajouté un 
régulateur 5 V pour délivrer au montage une 
tension stable et surtout exempte de toute ron- 
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Figure 2 : Schéma de notre montage 
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NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Résistances 1/4 W 5% 

* RI = 47 kQ • R2 = 10 NIQ 

* R3 = 120 kQ • R4 = 10 kO 

* R5 = 150 kQ « R6 = 1 MQ 

* R7 = 1 à 2,7 MO * RS = 100 kQ 

Semi-conducteurs 

* U1 =CD4013 

* U2 = CD4069 

* U3 - LM7805, régulateur 5 V 

* Tl = BS170 

* DI = 1N4148 

* D2 = IN4001 

* D3 = 1N4148 

* PT1 - pont de diodes DIL P genre DB103 

Condensateurs 

* Cl = 22 nF 

* 02 = 100 pF 25 V, radiai 

* C3 = 100 pF 10 V, radia! 

* C4 = 0,1 pF 

* C5 = 1 pF chimique 16 V, radiai 
» 06 = 1 pF chimique 16 V, radial 

Divers 

* 1 transformateur 220/2 x 6 V 0,6 VA, 
implantation Cl 

■ 1 relais 12 V Ifiï, implantation Cl, 
référence NAIS JSM2 V 

* 1 boîtier BOPLA référence SE 
430E/CEE 

* 2 embases bananes 4 mm 

8 1 embase Cinch (voir texte) 

8 1 morceau de cable blindé 
un conducteur 


flatte 100 H z qui serait immédiatement ampli¬ 
fiée par l’étage d'entrée., La commande du 
relais transite par le biais d'un petit transistor 
MOS canal N largement répandu, te BS 170. 
L’emploi d’un MOS présente l'avantage de pou¬ 
voir le piloter directement par une sortie 0-12 V, 
alors qu'un bipolaire aurait réclamé une résis¬ 
tance ainsi qu'un courant de base pour le com¬ 
mander. Avec le MOS, aucun courant ne circu¬ 
le dans sa grille en régime statique et la bascule 
D peut donc directement l’attaquer. 

Réalisation 

Comme tout produit alimenté en 220 V et mani¬ 
pulé par un enfant, un soin particulier doit être 
apporté à la mise en coffret du dispositif afin 
d’éviter tout contact avec le réseau. Pour ce 
faire, nous avons retenu un coffret robuste, déjà 
équipé d s un connecteur réseau mâle et auquel il 
suffira d'adjoindre deux embases banane pour 
accueillir la lampe de chevet. Ces fiches 
bananes ne constituent pas la panacée en matiè¬ 
re de sécurité et on les remplacera par un vrai 
connecteur femelle, surtout si ce montage 
s'adresse à un tout petit. Pour ceux d'entre vous 
qui souhaitent désolidariser la plaque sensible 



du boîtier principal une embase Cinch autorise¬ 
ra une connexion propre et permettra de placer 
la plaque à proximité du lit de l’enfant. 
L'adjonction d’une simple LED de couleur 
accroîtra davantage la facilité de manipulation 
de l'ensemble. La résistance R7 d’1 M est sou¬ 
dée directement sur le câble, ou assurera la liai¬ 
son entre la fiche Cinch et le picot d'entrée du 
circuit imprimé. Le tracé du circuit imprimé 
apparaît en figure 3, son implantation en figure 
4. Comme la photographie en témoigne, ses 
dimensions correspondent parfaitement au cof¬ 
fret retenu, tout comme remplacement des vis 
du milieu qui assureront son maintien dans la 
boîte. Une fois l'ensemble des composants sou¬ 
dés, le montage doit démarrer immédiatement, 
aucune mise au point n’étant nécessaire. En cas 
de difficulté, il suffira de suivre les nœuds élec¬ 
triques avec un oscilloscope ou même un simple 
controleur universel. Si la tension ne monte pas 


vers 5 V aux bornes de R5, on pourra augmen¬ 
ter RI jusqu’à 100 K ou même la supprimer 
totalement. Attention également si de h ronfleE 
te à 100 Hz vient se superposer sur la ligne 
d’alimentation. En effet, ce signai sera amplifié 
par le 4069 et bloquera tout fonctionnement en 
permanence. 

La solution consiste à choisir un transformateur 
de débit supérieur ou augmenter les condensa¬ 
teurs C2 et C3. Les essais menés avec les com¬ 
posants donnés en nomenclature se sont révélés 
satisfaisants. 

Selon I orientation de k prise secteur, des sensi¬ 
bilités différentes seront obtenues. 

Ce montage ne présente aucune difficulté parti¬ 
culière pour un amateur soigneux. Cet interrup¬ 
teur devrait convenir aux enfants désireux d'ac¬ 
quérir un minimum d'autonomie la nuit, ce que 
les parents apprécieront sûrement.., 

C, Basse 
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CHARGEUR RAPIDE 
UNIVERSEL 
POUR ACCUS Ni-MH 


A quoi ça sert ? 

Les accus Ni-MH supplantent peu à peu les 
accus Cd-Ni dans toutes les applications où une 
autonomie importante est souhaitable. On les 
retrouve ainsi dans les ordinateurs portables, les 
téléphones GSM et les cames- 
capes* Deux raisons princi¬ 
pales sont à la base de ce suc¬ 
cès : la capacité volumique 
plus importante que celle 
des modèles au cadmium - 
nickel mais aussi et surtout 
la quasi absence d'effet 
mémoire. Rappelons que 
cet effet mémoire, qui est 
le propre des accus Cd- 
Ni, réduit progressive¬ 
ment leur capacité en 
imposant des charges de 
plus en plus rapprochées 
au point de rendre l’accumulateur 
inutilisable à plus ou moins long terme. Ï1 est 
bien sûr possible de tenter de régénérer T accu¬ 
mulateur ainsi atteint mais cette opération n’est 
pas toujours efficace. Avec les accus Ni-MH* ce 
phénomène est, sinon absent, du moins parfaite¬ 
ment supportable. 

Le chargeur que nous vous proposons peut 
recharger en toute sécurité n’importe quel accu¬ 
mulateur Ni-MH. Il réalise une charge rapide, 
c’est à dire qu’il restitue en une heure sa pleine 
capacité à l’accumulateur qui lui est soumis. En 
fin de charge, il maintient un faible courant au 
travers de Y accumulateur ce qui permet tout à la 
fois de laisser ce dernier sur le chargeur sans 
danger mais aussi évite son auto-décharge. 
Quelques valeurs d’éléments de notre montage 
dépendent des caractéristiques exactes des accu¬ 
mulateurs à recharger aussi nous vous fournis¬ 
sons toutes les informations nécessaires pour les 
adapter. 

Comment 
ça marche ? 

Le coeur du chargeur est un MAX 712 de 
Maxim. Ce circuit peut gérer la charge d’un 
accumulateur Ni-MH de diverses façons et sait 
détecter la fin de charge soit au moyen de l’élé¬ 
vation de température de F accu soit, et c’est ce 
qui est utilisé ici, en mesurant l’arrêt d’augmen¬ 
tation de tension aux bornes de faccu. Le cou¬ 
rant de charge est déterminé par la valeur de la 
résistance R5 tandis que le nombre d'éléments à 
charger, c'est à dire encore la tension globale de 
la batterie, est fixé par le niveau appliqué sur les 


pattes PGMO e t PGM h Grâce aux straps que 
nous avons prévus, notre montage peut charger 
de un à huit éléments soit de 1,2 à 9*6 volts. 

Une sécurité* incluse dans le MAX 712, arrête la 
charge de force même en cas d’absence de 
détection d’arrêt de progression de la tension 
par mesure de sécurité (pour les accus qui 
seraient défectueux par exemple). Nous avons 
fixé ce temps à 90 mn par “ programmation ” 
des pattes PGM2 et PGM3, 

Le montage doit être alimenté par une tension 
continue qui n’a pas besoin d’être stabilisée. 

Elle doit juste être au minimum 
supérieure de 2 volts à 
la tension maximum des 
batteries à recharger. 



La réalisation 

Notre circuit imprimé supporte tous les com¬ 
posants du montage ainsi qu’une zone de straps 
au pas de 2*54 mm permettant de configurer le 
chargeur en fonction du nombre d’éléments à 
traiter* 

Si vous voulez rendre votre montage plus pra¬ 
tique, ces straps peuvent évidemment être rem¬ 
placés par un commutateur externe, 

La résistance R5 doit être calculée en fonction 
du courant de charge désiré, courant qui est ici 
égal à la capacité de la batterie puisque nous 
travaillons en mode rapide avec charge en une 
heure* 

La résistance R2 est également h. calculer en 
fonction de la tension d’alimentation appliquée 
au chargeur en utilisant la relation indiquée sur 
la figure 1, 

L’alimentation pourra être confiée à un bloc 
secteur style prise de courant pour peu qu’il 
puisse délivrer un courant suffisant mais, pour 
un usage “ mobile ”, une batterie de voiture 
pourra également convenir. 

Une telle application est alors intéressante pour 
les radiomodélistes ou les utilisateurs intensifs 
de “ bureaux mobiles ” qui trouveront là un 
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moyen très sûr de charger la batterie de leur 
portable ou de leur GSM. 

Pour des courants de charge importants, et si la 
tension d’alimentation du montage est nette¬ 
ment supérieure à celle des batteries, un petit 
radiateur est indispensable pour Tl. 

Dernière précision pour conclure : la LED 2 
s’allume évidemment en phase de charge rapi¬ 
de et s’éteint lorsque le chargeur passe en 
mode charge d'entretien ou lorsqu’il s’arrête 
suite à un défaut de r accumulateur 



C Tavernier Figure 2 : Circurf imprimé , vu côté cuivre, échelle 1 Figure 3 : implantation des composants. 




Résistances 
1/4 de W 

* RI : 560 Q 

* RZ : 220 Q (*> 

* R3 : I kQ 

* R4 :150 Q 

* R5 : 0,47 Q (*1 

(*) à adapter en fonction de la batterie 

Condensateurs 

* Cl : 10 pF 25 V chimique radial 

* C2 :1 pF mylar 


* 03 :10 nF mylar 

* 04 :10 pF 25 V chimique radial 

Semi-conducteurs 

* ICI : MAX 712 

* Tl : HP 32 ARouC 

* DI : IN 4004 

* LED1 : LED verte 

* LED2 : LED rouge 

Divers 

* Radiateur pour Tl (facultatif) 

* Picots et straps au pas de 2,54 mm 
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INDICATEUR 
D'INTERRUPTION 
DE TERRE 


A quoi ça sert ? 

L'utilisateur d f un appareil relié à la terre a ten¬ 
dance à considérer que ce raccordement lui 
offre une securité absolue vis-à-vis des risques 
d électrocutai Un tel postulai est exact bien 
sur mais sous réserve que la liaison à la terre 
soit bien réelle. Malheureusement, l'expérience 
montre que cette liaison à la terre est souvent 
réalisée de façon très discutable dans de nom¬ 
breux appareils, et plus particulièrement dans 
certains appareils électroménagers et dans les 
luminaires. 

Nous avons ainsi pu voir des appareils, pour¬ 
tant de grande marque et estampillés NF ou 
CE, dans lesquels la liaison de terre se résumait 
à un simple boulon serrant le fil de terre contre 
la carrosserie ou le boîtier métallique de l’ap¬ 
pareil 

Après quelques années, l'oxydation inévitable 
qui a lieu en milieu domestique lait rouiller, 
voire même parfois casser, ce boulon et la liai¬ 
son de terre n'est alors plus assurée sans que 
l’usager n'en sache rien. C est pourtant juste¬ 
ment après ces quelques années d’utilisation 
que les risques deviennent plus importants sur 
un appareil en raison du vieillissement inévi¬ 
table de ses éléments et isolants de câbles, 
Nous vous proposons donc aujourd’hui d’équi¬ 
per tous vos appareils reliés à la terre de notre 
montage, qui indique de façon infaillible toute 
rupture de cette connexion, Il ne consomme 
aucune énergie et son prix de revient est déri¬ 
soire au point que nous nous demandons 
encore pourquoi il riest pas installé d’origine, 
au moins sur les appareils les plus * sensibles « 
que sont les appareils de gros électroménager. 

Comment 
ça marche ? 

Le schéma proposé est d'une extrême simplici¬ 
té et repose sur les propriétés particulières, et 
un peu oublié à notre époque du * tout sili¬ 
cium * t du néon. Rappelons donc tout d’abord 
qu'une ampoule au néon, qui n’a rien à voir 
avec les tubes fluorescents du même nom, s'al¬ 
lume dès que la tension à ses bornes atteint 
environ 60 à 65 volts et qu elle ne consomme 
dans cet état qu’un très faible courant. 

Dès lors, le principe du montage est fort simple 
à comprendre. Si la connexion à h terre est 
bien réelle, les résistances Kl et R2 forment un 
diviseur de tension qui ne laisse subsister aux 
bornes du néon qu'une vingtaine de volts envi¬ 
ron rendant son allumage impossible. 

Si la liaison de terre vient à être interrompue, 


'-'-Shin hsj 


en un point quelconque de son trajet entre 
l appareil surveillé et le piquet de terre du 
tableau électrique : la résistance R2 ne dérive 
plus aucun courant et le condensateur Cl peut 
alors se charger via RI jusqu’à ce que la ten¬ 
sion à ses bornes atteigne les 65 volts permet¬ 
tant l'allumage du néon. Ceci a pour effet de 
décharger le condensateur, d éteindre le néon 
et de permettre te début d'un nouveau cycle 
En cas de coupure de terre notre néon cli¬ 
gnote donc de façon bien visible et attire ainsi 
l'attention de lutilisàteur 



La réalisation 

Comme le circuit imprimé supportant le mon¬ 
tage est de très petite taille, nous vous propo¬ 
sons dans le cadre du service circuit imprimés 
de la revue une plaquette qui en supporte 
quatre identiques que vous n’avez donc plus 
qu à couper en fonction des besoins. 

La réalisation ne présente évidemment aucune 
difficulté mais, un montage de sécurité devant 
lui même être sûr, notez qu'il est impératif 
d'utiliser pour Cl un condensateur de 200 volts 
de tension de service et pour RI et R2 des 
résistances de 1/2 watt. En effet, bien quelles 
n'aient pas à dissiper une telle puissance, il n'y 
a qu'à partir d une telle valeur que ces résis¬ 
tances sont données pour sup¬ 
porter une tension à leurs bornes 
de 350 volts au moins. 

Le néon devra impérativement 
être un modèle - nu - c'est-à-dire 
sans résistance série. Si vous avez 
du mal à en trouver, achetez un 
voyant néon classique et suppri¬ 
mez la résistance série dont il est 
muni pour lui permettre de fonc¬ 
tionner sur le secteur 220 volts. 

Comme la luminosité du néon est 
faible dans ce montage, veillez à 
le munir d'un cabochon orange 
ou rouge qui laissera ainsi mieux 
passer son faible rougeoiement 
qu'un voyant vert ou bleu par exemple. 
Dernière précision, il est évidemment forte¬ 
ment conseillé de ne pas connecter le fil de 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Semi-conducteurs 

* DI : IN 4006 ou IN 4007 

Résistances (toute valeurs 1/4 de W) 

* RI : 1,5 Mohms 

* R2 :150 kohms 

Condensateurs 

-CI :0,22hB 200V,mylar 

Divers 

- Ne : néort « nu » (sans résistance série) 



Figure 1 : Schéma de notre montage 



Figure 2 : Circuit imprimé, vu côté cuivre , échelle 1 



Figure 3 ; Implantation des composants 

terre du montage sur le même boulon que 
celui déjà utilisé pour le fil de terre de l'appa¬ 
reil surveillé En effet, si ce boulon venait à 
casser, le fil de terre du montage pourrait res¬ 
ter en contact avec le fil de terre du réseau EDF 
et la détection de rupture ne pourrait donc 
avoir lieu. 

C. Tavernier 
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THERMOSTAT 
POUR AQUARIUM 


A quoi 
ça sert ? 

Malgré le titre de cet article, notre thermostat 
n’est pas seulement, destiné aux amateurs de 
poissons exotiques puisqu'il est particulière¬ 
ment bien adapté à la régulation de température 
précise de charges de moyenne puissance. 

Il fera donc également merveille pour contrôler 
la température de vos bains de produits photo 
par exemple ou bien encore pour réchauffer à la 
bonne température votre cuvette de per chlorure 
de fer lors du tirage de vos circuits imprimes. 
Et, moyennant le remplacement du triac par un 
modèle plus puissant, rien n'interdit bien sur de 
s’en servir comme thermostat de radiateur élec¬ 
trique. On peut parfois se demander quel est 
l’intérêt d’un thermostat électronique par rap¬ 
port à son concurrent 


électromécanique criant de simplicité. A notre 
avis trois avantages majeurs caractérisent le 
modèle électronique : son faible coût si l'on fait 
appel à des composants vraiment prévus pour 
cela, sa très grande fiabilité puisqu’il n’y a 
aucune usure des contacts à craindre et sa gran¬ 
de précision puisqu’une régulation avec une 
précision d’un degré, voir moins, ne pose aucun 
problème. 

Comment 
ça marche ? 

En théorie, la réalisation d’un thermostat élec¬ 
tronique ne présente aucune difficulté. Il suffit 
en effet de placer un comparateur derrière un 
capteur de température quelconque pour parve¬ 
nir à ses fins. 

Où le problème se corse, c’est lorsque l'on sou¬ 
haite miniaturiser le thermostat et se débarrasser 
autant que faire se peut du transformateur d’ali¬ 
mentation qui caractérise les montages basse 
tension classiques. La seule solution valable 
reste alors le recours à un circuit spécialisé 


capable de piloter un triac. C'est le cas de LU 
217 B de Ternie (ex. Telefunken) que nous 
avons utilisé aujourd'hui. Ce circuit fort peu 
coûteux dispose en effet en interne d’une ali¬ 
mentation stabilisée travaillant à partir de la ten¬ 
sion du secteur que Ton fait chuter au moyen de 
RI et R2 avec une dissipation de puissance rai¬ 
sonnable puisqu'elle ne dépasse pas 1,5 watt, 

19 contient un comparateur de tension dont les 
entrées reçoivent d’une pan une tension fixe 
déierminée par R6 et R8 et d’autre part une ten¬ 
sion dépendant de la température et du point de 
consigne choisi grâce à la CTN et à PI. 

Une circmterie adéquate se charge ensuite de 
déclencher un triac, au passage par zéro du sec¬ 
teur afin de minimiser les parasites ; triac qui 
commande à son tour ta charge que Ton régule. 

La réalisation 

Nous avons cherché à faire un montage compact 
et facile à intégrer dans le boîtier de votre choix. 
Le circuit imprimé proposé supporte donc tous 
les composants et peut même être fixé simple¬ 
ment par le canon à vis du potentiomètre, 

Dans le même souci de commodité d* utilisation, 
la liaison à la charge et au secteur est prévue par 
des borniers à vis qui prennent également place 
sans problème sur ce circuit. 

Le triac quant à lui peut recevoir un petit radia¬ 
teur en U de quelques cm 2 qui n’est utile qu’au 
delà d’une charge de 300 à 400 watts environ, 
L’implantation des composants ne présente 
aucune difficulté en suivant les indications de la 
figure 3. 

Contrairement à ce qui est fait pour des raisons 
d’esthétique sur la maquette photographiée, la 
CTN sera le plus souvent déportée et placée à 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Résistances 1/4 de W 

* RL R2 : 39 kü 1 W 

* R3 ; 220 kû 0,5 W 

* R4 ; 82 Q 

* R5:120kû 

* R6; 39 kQ 

* R7 : 22 kQ 

* R8:12 kQ 

Condensateurs 

* Cl : 0,33 pF 63 V mylar 

* C2 :100 pF 25 V chimique radial 

Semi-conducteurs 

* ICI U 217 B *01 :1N4004 

* TRI ; triac T1C206D ou équivalent 

Divers 

* PI : potentiomètre rotatif linéaire de 220 
(ou 4701 kQ 

* Bomier à vis pour Cl 

* Radiateur pour TRI 

- Support 8 pattes pour ICI 


capable de puiser directement son alimentation 
sur le secteur mais aussi 


••• 




s 

SECTEUR 
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Figure 1 : Schéma de notre montage 
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Figure 2 : Circu/f imprimé, vu côté cuivre , échelle l 


Figure 3 : Implantation des composants. 


Fendroit oh doit effectivement se faire la régu- 
lation de température. 

Ce déport fera appel à deux fils bien isolés car le 
montage est relié directement au secteur ne f ou¬ 
bliez pas, Pour cette même raison, et si la CTN 
doit tremper dans un liquide (aquarium ou bain 
de produits photo) elle sera soigneusement iso¬ 


lée en la plaçant par exemple dans F extrémité 
du corps vide d’un stylo bille que Ton remplira 
d’Araldite. Toujours pour des raisons d'isole¬ 
ment par rapport au secteur, le boîtier utilisé 
sera en plastique ainsi que Taxe et le canon à vis 
du potentiomètre si ce dernier est utilisé pour la 
fixation du circuit imprimé ou s'il peut être tou¬ 


ché de l’extérieur du boîtier Le fonctionnement 
du montage est immédiat et la plage de tempé¬ 
rature réglable par manœuvre de PI est impor¬ 
tante. Cependant, si elle ne vous suffisait pas, il 
est possible de le remplacer par un modèle de 
470 afin de f accroître encore, 

C. Tavernier 


ALIMENTATION 
À DÉCOUPAGE 
1,2 À 35 VOUS 


A quoi 
ça sert ? 

Malgré leurs nombreux avantages dont le princi¬ 
pal est une dissipation de puissance très réduite, 
les alimentations à découpage sont souvent bou¬ 
dées par les amateurs. 

Pourtant les fabricants de circuits intégrés font 
de réels efforts pour simplifier leur réalisation et 
Fou dispose aujourd’hui de composants très 


fiables et de mise en œuvre fort simple comme le 
circuit que nous avons décidé d’utiliser. 

Ces efforts ne suffisent pas aux yeux de nom¬ 
breux électroniciens amateurs car, dans une ali¬ 
mentation à découpage* il y a obligatoirement 
leur bête noire... une self. Le montage que nous 
vous proposons aujourd’hui ne fini pas exception 
à la règle, au contraire même puisqu’il utilise 
deux selfs, mais que l'on se rassure tout de suite ; 
elles sont disponibles prêtes à l’emploi quasi¬ 
ment partout pour une dizaine de francs environ. 
Ce préambule étant fait, sachez encore que notre 
montage est très compact et peut délivrer toute 
tension comprise entre 1,2 et 35 volts sous un 
courant maximum de 1 ampère. 

Il peut être muni d'un potentiomètre si vous sou¬ 
haitez réaliser une alimentation réglable de labo 
ou être équipé d’une résistance fixe déterminant 
sa tension de sortie ; auquel cas le circuit impri¬ 
mé se raccourcit de 11 mm ! 


Comment 
ça marche ? 

Le circuit utilisé appartient à la famille « Simple 
Switcher « de National Seroiconductor qui 
contient des régulateurs fixes et des modèles 
ajustables. 

C’est ce dernier type que nous avons retenu ici 
avec le LM 2575 AD J. 

Il présente l’avantage d’être disponible en boîtier 
TO 220 (analogue aux classiques 7SXX donc) 
mais muni de 5 pattes avec un pas un peu serré il 
est vrai ! Ce circuit contient l’intégralité d’un 
régulateur à découpage ; seules la diode 
Schottky et la sdf sont externes, 

11 contient également une référence interne très 
stable de 1,2 volt à laquelle est comparée la ten¬ 
sion appliquée sur sa patte 4. 

Le pont diviseur PI - RI ou RI - R2 dans le cas 
d’une tension choisie une fois pour toutes, se 
chaîge donc de ramener la tension de sortie à 
cette valeur réalisant ainsi la boude de régula¬ 
tion de manière très classique. 

Et comme le (seul) défaut d’une alimentation à 
découpage est le bruit H.F. que Ton peut parfois 
trouver sur sa sortie, une cellule de filtrage 
constituée par L2 et C4 a été prévue. 

Si l’application que vous alimentez avec ce mon¬ 
tage n’est pas sensible aux bruits d’alimentation, 
vous pouvez très bien éliminer ces deux élé¬ 
ments. 

La réalisation 

Le circuit imprimé a été prévu pour recevoir soit 
le potentiomètre PI soit un pont diviseur fixe. 



Figure î : Schéma de notre montage, 
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Si vous choi¬ 
sissez la version à 
tension fixe, coupez le 
circuit au niveau du poin¬ 
tillé et montez RI et R2 
aux emplacements repé¬ 
rés par une astérisque, 
La valeur de R2 dépend 
de la tension de sortie désirée 
et se calcule avec la relation : R2 
= 683,3. (Vs - 1,2) où Vs est évidemment la ten¬ 
sion désirée. Si vous décidez de ne pas implanter 
le filtre L2 - C 4 , n'oubliez pas de court-circuiter 
remplacement de L2 par un strap, ICI n'a pas 
besoin de radiateur tant que vous ne f exploitez 
pas au maximum de ses possibilités c'est à dire 
avec une tension d’entrée élevée et une tension 
de sortie très faible sous un courant proche de 
l’ampère. 

H est protégé contre les courts-circuits en sortie 
et contre les échauffements excessifs et ne risque 
donc pas grand-chose. 

La seule précaution à prendre est de ne pas 
dépasser 40 volts de tension d'entrée. 

Si cette limite vous semble rédhibitoire, sachez 
que vous pouvez faire appel au LM 2575 HV - 
ÀDJ qui admet alors jusqu'à 60 volts en entrée et 


L’implantation 
des composants ne pose 
pas de problème particulier mais attention tout 
de même à ne pas faire de «pâté» au niveau des 
broches de ICI qui sont assez serrées. Les selfs 
L! et L2 sont des modèles classique prévus nor¬ 
malement pour Y anti-parasitage des montages à 
triac. L’exactitude de la valeur n*est pas d’une 
extrême importance surtout en ce qui concerne 
L2, Pour ce qui est de L1 sachez qu'elle est éga¬ 
lement disponible chez Radiospares (B.R 453 
60031 Beauvais Cedex) sous la référence indi¬ 
quée dans la nomenclature. 

Si vous choisissez la version réglable, montez PI 
et RI normalement. 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Semi-conducteurs 

* ICI : LM 2575 ADJ 

* DI : MBR 745 ou 11DQ06 ou diode Schottky 
équivalente 

Résistances 1/4 de watt 5 % 

* RT ; £20 ohms 

* R2 : voir texte 

Condensateurs 

* Cl, C4 : 100 pF 63 V chimique radial 

« C2, C3 ; 1000 pF 50 V chimique radial 

Divers 

» PI ; potentiomètre rotatif de 22 kil linéaire 

* 11 : self torique 150 pH sous 3 ampère 
{modèle pour antiparasitage de trïac ou réfé¬ 
rence 194-1851 de chez Radiospares) 

* L2 : self torique 20 pH ou 50 pH sous 3 
ampères (modèle pour antiparasitage de 
triac). 


peut délivrer jusqu’à 57 volts en sortie, il faut 
alors modifier le pont PI - RI en conséquence si 
vous souhaitez pouvoir atteindre cette valeur et 
choisir pour C2 et C3 des condensateurs de ten¬ 
sion de service égale à 63 volts. 

C, Tavernler 



Figure 2 : Circuit imprime, vu côté cuivre f échelle T. 



Figure 3 : Implantation des composants. 
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ALIMENTATION DE 
LABO DE SÉCURITÉ 


A quoi ça sert ? 

Les alimentations de laboratoire sont générale¬ 
ment dotées d T un potentiomètre de réglage de 
tension unique permettant de passer d'un extrê¬ 
me à l'autre. Si vous envisagez d'examiner le 
comportement d'un montage avec la tension, 
vous surveillerez certainement plus Lascillo ou 
le multimètre que F alimentation. Cette alimen¬ 
tation est conçue pour éviter de dépasser une 
limite que vous fixerez. 


férence de température entre la jonction et le 
boîtier sera de 3° lorsque le circuit dissipera 1 
W. S’il dissipe 5 W, par exemple avec 5 V à ses 
bornes et un courant de 1 A, la différence de 
température sera de 15° à condition que le 
boîtier soit maintenu à température ambiante. 
Sans dissipateur, et avec cette puissance, il sera 
déjà passé en mode protection,,. 

Le circuit de régulation de tension utilise la 
référence interne reliée à une entrée d’un ampli¬ 
ficateur opérationnel interne. L'autre entrée est 
reliée à la sortie du régulateur directement, pour 
obtenir une tension de sortie égale à la tension 
de référence, ou par un pont de résistances pour 
faire varier la tension. Ce pont de résis lances est 
obtenu à Laide des potentiomètres P2 et P3 et 
de la résistance de butée R4. Cette dernière 




Comment 
ça marche ? 

L’alimentation utilise un grand classique de la 
régulation, un L20G conçu sous le règne de SGS 
et produit maintenant par SGS Thomson, Ce 
régulateur est capable de fournir un courant de 
2 ampères sous une tension minimale de 2,85 V. 
Pour que le circuit intégré soit capable de déli¬ 
vrer ce courant sans se mettre en protection, il 
faudra l’équiper d'un dissipateur, sa résistance 
thermique jonction-boîtier est de 3°AV avec un 
boîtier TO220. Cette valeur signifie que la dit- 


fixera, avec la valeur de P3, la tension maxima¬ 
le de sortie. Cette tension maximale dépendra 
de la tension d'alimentation du montage. 

La figure 1 donne le synoptique du système de 
réglage de tension. La valeur de la tension de 
sortie est donnée par la formule Vs-Vref 
(1+R2/R1). Cette formule vous permettra de 
choisir la plage de variation qui correspondra à 
vos besoins. Pratiquement, nous utilisons deux 
potentiomètres, l’un est monté en résistance 
variable, l'autre en potentiomètre, La résistance 
variable P3 joue sur le paramètre RI de la figu¬ 
re précédente tandis que P2 fixe directement le 


rapport R2/R1. Nous avons prévu également 
une limitation de courant qui peut toujours être 
utile lors d' une expérimentation, par exemple si 
votre montage ne consomme d'une dizaine de 
milliampères, vous pourrez limiter Je courant au 
double de cette grandeur. Si vous montez un cir¬ 
cuit intégré à l’envers, ce qui arrive plus sou¬ 
vent qu’on ne pense, le courant sera limité et le 
circuit intégré ne sera pas détruit. Nous utili¬ 
sons ici une résistance de détection de courant 
fixe associée à un amplificateur opérationnel 
qui multiplie la chute de tension à ses bornes 
par son gain. Ce dernier sera fixé par le rapport 
PI/R3. Nous avons ici l'équivalence d’une 
résistance ajustable dont la valeur est égale au 
produit RI x Gain de l'étage. 

Le courant se calcule à partir de la formule du 
L200 : ls= V5-2/R. 

La réalisation 

Le circuit imprimé et T implantation sont don¬ 
nés graphiquement. Deux trous de fixation ont 
été prévus pour un maintien du circuit à l’arriè¬ 
re, l’avant étant fixé par les potentiomètres de 
réglage. On respectera Je sens d'implantation 
des composants, 

Le circuit intégré admet une tension maximale 
d’entrée de 40 V, vous pouvez très bien la limi¬ 
ter, par exemple à 24 V, ce qui demande un 
transformateur de 18V. Si nous n'avez besoin 
que de 12 V, un transformateur de 10 V doit 
convenir. La chute de tension minimale du cir¬ 
cuit L200 est en effet de 2 V. Dès que la chute 
de tension du régulateur descend au-dessous de 
cette valeur, il n’y a plus de régulation, 

El. 



COMPOSANTS 


Résistances 1/4W 5% 

■ RI : Résistance 0,1 Q - R2 ; 1 kû 
.R3:470G ■ R4 : 4,7 kü 

Condensateurs 

* 01 :1000 pF chimique radial 
35 ou 40 V 

Semi-conducteurs 
« Cil : Circuit intégré L2DÛ SGS 

■ CI2 : LF 351 

* Pli ; Pont redresseur 3 A 
Divers 

* PI ; Potentiomètre 100 NQ Linéaire 

* P2 ; Potentiomètre 22 kQ Linéaire 
- P3 : Potentiomètre 4,7 kQ Linéaire 

■ Radiateur suivant puissance 
à dissiper, transformateur 
d'alimentation. 
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réalisations 


jmË aurait 

PHUI 


Mi® 1 


à modulation de fréquence 


A quoi 
ça sert ? 

lin micro émetteur sert à communiquer 
Celui que nous vous proposons ici est en fait 
une version revue d’un émetteur que nous 
avons publié il y a trois ans. 

L’appareil avait été conçu avec les compo¬ 
sants disponibles à l’époque, certains d'entre 
eux ayant disparu du marché, nous avons dû 
redessiner le circuit. 



le micro émetteur d'origine a 
été construit à notre connais¬ 
sance à plus d’un millier 
d’exemplaires sans le moindre 
problème par des élèves de classe 
de Jème, le son est au programme de phy¬ 
sique de seconde, ce montage sera donc l’oc¬ 
casion d’effectuer des travaux pratiques avant 
l'heure,.. 

Le schéma synoptique donne la configuration 
de ce micro émetteur, le signal de sortie du 
microphone est dirigé sur un étage amplifica¬ 
teur A la sortie de cet étage, un commutateur 
sélectionne le signal qui va être envoyé vers le 
modulateur. Nous avons en effet ici la possibî- 


Rjo 3,3kQ 
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voir tableau 
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Figure J - Schéma 
de notre montage 


$ 

âli 

s5 

■il 

rr* 


LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 


65 























































































aiJusj a 




Le schéma détaillé donne la configuration 
générale du micro émetteur. Le micro Ml, à 
éleçtret, est alimenté par la résistance RI aux 
bornes de laquelle se développe sa tension de 
sortie, le transistor Tl, monté en émetteur 
commun, amplifie le signal du micro. Les 
contacts du jack stéréo à interrupteur condui¬ 
sent la tension audio vers un circuit de préac¬ 
centuation C3 et C4 qui remontera les fré¬ 
quences hautes. Dans le récepteur MF, un cir¬ 
cuit RC se charge de l'opération inverse. Le but 
de ce traitement est d'améliorer le rapport 
signal/bmit. L’oscillateur utilise un transistor 
monté en base commune avec réaction entre 
émetteur et collecteur par le condensateur Cil, 
Le signa! de 1 oscillateur est ensuite transmis à 


CODE DES COULEURS 
DES RESISTANCES 


(Pour 1/B’W, 1/4 W,1/2W et 1W ) 
couche carbone ou métal 



V 1 bague ? bague 3* bague 

1 m chiffre T chiffre multiplicateur 





un étage de « puissance * par le condensateur 
Cl 2. Dans la version originale, la diode témoin 
était installée entre le pôle positif de l'alimen¬ 
tation et rémetteur, entraînant une perte de 
puissance ; dans cette version, nous avons uti¬ 
lisé la diode comme stabilisateur de tension, 
elle fixe la polarisation du transistor de sortie, 
polarisation qui ne changera pas avec la ten¬ 
sion d’alimentation de l'émetteur. L’accord est 
réalisé par les condensateurs ajustables C9 et 
CM Divers découplages sont installés le long 
de la ligne d’alimentation. 

Réalisation 

Le circuit imprimé est destiné à s'installer dans 
un coffret plastique type 962, coffret recevant 
la pile de 9 V, Pour simplifier la fabrication, 
nous utilisons des inductances imprimées 
directement sur le circuit. Le circuit imprimé a 
été redessiné pour que les pastilles des com¬ 
posants soient plus éloignées les unes des 
autres afin de limiter les risques de ponts de 
soudure lors d'une fabrication par des mains 
inexpérimentées. Une double implantation a 
été prévue pour le micro à éleçtret. En effet, il 
ivexiste aucune norme définissant la position 
de la connexion de masse par rapport à celle 
de sortie. Enfin, la prise pour jack correspond 
à un modèle que Fon trouve actuellement chez 
plusieurs fournisseurs, cette embase est plus 
profonde que celle que nous utilisions aupara¬ 
vant. La diode électroluminescente pourra, soit 
Être installée perpendiculairement au circuit 
imprimé, soit parallèlement ; elle se placera 
alors à côté de 1 interrupteur. Laissez ses fils 
souples pour permettre un ajustement de la 
position de la diode. Les condensateurs ajus¬ 
tables ne permettent pas de couvrir toute la 
gamme FM, suivant la plage désirée, on utilise¬ 
ra, pour CIO et G13i des condensateurs fixes 
comme indiqués dans le tableau joint, 

Ces valeurs sont approximatives, la plage de 
fréquences exacte n'est pas garantie à 100%! 
L’accord s'effectue en utilisant un poste radio. 
On accorde le récepteur MF sur la fréquence à 


NOM ENCLATU RE 
DES COMPOSANTS 


Semiconducteurs 

* Il : Transistor NPN BC 547 B 

* T2 : Transistor NPN Bf 199 

- T3 : Transistor NPN 2N 2369 

- DI : diode électroluminescente rouge 

Résistances 1/4W 5% 

*R1 ;6,8kfl;R2, R4, R5, R12 :10 k Q 

* R3 :820 k Q ; R6 : 1 f 7 k Ü ; R7 : 33 k Q 

* R8 : 470 £ï ; R9 :330 Ü 

* RIO : 3,3 kQ 

* R11 ; 8,2 k Q 

Condensateurs 

* Cl : 100 nF MKT 5 mm 

* C2 :100 pF chimique radial 10V 
•C3, C4 :10 nF MKT 5 mm 

* C5 : 4,7 nF Céramique 

* C6 :1 pF chimique radial 10 V 

* C7 : 470 pF Céramique 

* C8 :10 nF Céramique 

* C9, C 14 : Condensateur ajustable 3/9 pF 

* CIO, Cl3 (voir tableau) 

•Cil : 10pF Céramique 
■ Ct2 ; 3 r 9 pF Céramique 

* C 15 : 2 r 2 nF 

Dîners 

* Prise pour pile 9 V 6F22, Inter circuit 
imprimé 

- coffret type 962, embase pour jack 3,5 
mm, antenne 

*111 souple 1 m 


obtenir, on ajuste alors C9 pour obtenir l’annu¬ 
lation du souffle de la MF. C14 est réglé en uti¬ 
lisant Lindicateur de niveau du récepteur MF 
ou un Grid dipmètre accordé sur la fréquence, 
on ajustera C14 pour obtenir le maximum de 
déviation. Si vous disposez d’un indicateur de 
champ, il pourra bien sur vous aider,,. 


Plaqe de fréquences 

CIO 

Cl 3 

88/36 MHz 

6,3 pF 

8,ZpF 

95/104 MHz 

10 pF 

15 pF 

103/108 MHz 

15 pF 

22 pF 
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MONITEUR 
D’ALIMENTATION 
POUR CB 


A quoi 
ça sert ? 

Un poste CiBi est habituellement règle en usine 
pour fonctionner convenablement sous une 
tension de 13,8 volts exactement. 

Notre module de surveillance nous avertira si 
celle-ci varie de 10% en plus ou en moins, 
grâce à une indication originale et claire sur un 
seul afficheur à diodes électroluminescentes. 
La tension correcte est signalée elle aussi par le 
même afficheur présentant un symbole particu¬ 
lier. 

Ce montage pourra en outre s’adapter facile¬ 
ment pour mesurer et suivre une tension diffé¬ 
rente, moyennant quelques réglages simples. 


Comment 
ça marche ? 

En autorisant une variation de plus ou moins 
10 %, nous définissons les seuils extrêmes sui¬ 
vants : 

maximum = 13,8 x 1,1 - 15,18 volts minimum 
= 13,8 x 0,9 
= 12,42 volts 
Il aurait suffit d'exploiter 
un comparateur à fenêtre 
à l aide de deux AOP 
pour parvenir à com¬ 
mander 3 Dels définis¬ 
sant d une part la fenêtre 
comprise entre les deux 
seuils et le franchisse¬ 
ment de ceux-ci d’autre 
part. Il nous a semblé 
plus judicieux de mettre 
en œuvre le circuit inté¬ 
gré TCA 9É5 de Siemens, 
qui réalise à merveille 
cette fonction. Le schéma est donné à la figu¬ 
re 1. Le circuit ICI délivre sur sa broche 10 une 
tension précise de 6 volts, lorsqu'il est lui- 
même alimenté entre les broches 11 et 1, par la 
tension que l'on souhaite surveiller, à savoir 
13,8 volts dans notre cas. Afin de pouvoir tra¬ 
vailler avec cette tension de référence de 
6 volts seulement, il faut en premier lieu appli¬ 
quer sur la broche 8 (W - window = fenêtre) 
la tension centrale de notre comparaison, c est- 
à-dire celle pour laquelle la sortie 13 sera vali¬ 
dée, donc basse. Cette sortie saura allumer les 
deux segments L2 et L3 d’un afficheur compor¬ 
tant les signes Plus, Moins et le chiffre Un, C'est 
donc le chiffre 1 qui apparaîtra lorsque la ten¬ 
sion d’entrée (ou son image) sera conforme à 
la plage fixée. 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Semi-conducteurs 

* ICI = comparateur à fenêtre TCA 965 
Siemens, boîtier DIL U 

afficheur +/- 1 , rouge , chiffre 12,7 mm , 
anodes communes 

Résistances (toute valeurs 1/4 de W] 

* R1,R2,R3 = 82 KQ ( gris rouge orange ) 

* R4 = 56 K£3 ( vert bleu orange ) 

* R5 = 1 KQ ( marron noir rouge ) 

* R6 = 470 Q ( jaune violet marron ) 

* PI, P2 = ajustable horizontal 100 KO 

Condensateurs 

* Cl = tantale 3,3 pF / 35 volts 
■ C2 s plastique 1 nF 

Divers 

* support à souder 14 broches 

* bloc de deux bornes vissé-soudé , pas de 
5 mm 


En fait, nous allons diviser la tension d’alimen¬ 
tation par le facteur 3 à l aide du pont diviseur 
formé par les résistances égales R1 T R2 et K3. 
On obtient donc sur cette broche W une ten¬ 
sion de : 

13,8 volts divisé par 3 = 4,6 volts 
Le condensateur C3 évite de faire réagir le 
montage aux variations de tension trop rapides 
ou autres parasites. Il nous faudra donc diviser 
également par le facteur 3 la tension appliquée 
à la broche 6 (U =• Upper), correspondant au 
seuil du haut. Cette broche 6 recevra, grâce à 
l'ajustable P2 S une tension de : 

15,18 volts divisé par 3 = 5,06 volts 
Toute tension supérieure à cette valeur et 
appliquée sur la broche 8 validera k sortie 14 
et la led Ll, c'est-à-dire le signe + sur l’afficheur 




Figure 1 - Schéma de notre montage 
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Figure 3 : Implantation des composants , 


0 t 22 volts à ajouter aux tensions mini et maxi 
définies ci-dessus. 

Réalisation 

pratique 

la figure 2 propose un petit circuit imprimé 
regroupant la totalité des composants. 
L'afficheur est bien entendu un modèle à 
anodes communes, à l’encombrement stan¬ 
dard. Le circuit ICI sera monté sur un support 
de bonne qualité. 

Le réglage est aisé et n’exige qu'un multimètre 


digital et une alimentation continue variable. 
Appliquez tout d’abord la tension de 13,8 volts 
sur l’alimentation et contrôlez sur les 
broches 11 et 1 du circuit ICI. 

On devra trouver ensuite la tension de 
4,6 volts sur la broche 8. Manœuvrez l’ajustable 
P2 pour obtenir 5, 06 volts sur la broche 6 ( 
puis PI pour trouver 4,14 volts sur la broche 7, 
Cest tout. 

En faisant varier l’alimentation entre 10 et 
lé volts comme le ferait la tension d’une bat¬ 
terie de voiture, on verra s’illuminer les diffé¬ 
rents symboles. 

Guy ISABEL 




Masse 


Figure 2 : Circuit imprimé , vu cofé cuivre f échelle 1 


choisi, Le même raisonnement s’appliquera sur 
la broche 7 du niveau bas qui recevra une ten¬ 
sion de : 

12,42 volts divisé par 3 = 4,14 volts 
Le dépassement vers le bas de ce seuil valide¬ 
ra la sortie 2 T donc la led L4 f sous la forme d’un 
signe moins. 

Une remarque encore : sur l’entrée 9 du cir¬ 
cuit ICI, il est possible d’appliquer un seuil de 
tension correspondant à la moitié de Ihystéré- 
sis, permettant à ce comparateur à fenêtre de 
ne pas osciller sans arrêt autour de l une ou 
l’autre des tensions de seuil Sur notre schéma, 
la valeur de l'hystérésis vaudra environ 























































































































































































VARIATEUR 
DE VITESSE 

basse tension 
avec inv» ,ra " |,r 



A quoi 
ça sert ? 

Le variateur de vitesse basse tension que 
nous présentons ici se caractérise par la pré¬ 
sence d’un inverseur, il sera donc utilisable 
dans une voiture ou un bateau, donc dans 
un véhicule ayant besoin de reculer, ce qui 
n’est pas le cas d’un avion pour lequel nous 
avons proposé d'autres versions de varia¬ 
teur. Le terme basse tension signifie que le 
moteur peut être alimenté à partir de 4 élé¬ 
ments de batterie nickel-cadmium, ce qui 
n'interdit pas un fonctionnement sous plus 
haute tension. 

Comment 
ça marche ? 

le variateur de vitesse que nous proposons 
ici utilise un circuit intégré appelé à devenir 
classique étant donné qu’il s’agit du seul que 
Ton puisse se procurer sans trop de difficul¬ 
té, il est en effet au catalogue de Radiospa- 
res qui peut vous le procurer par conrespon- 


| dance à un prix très honnête et sans mini- 
1 mum de commande. Le ZN 409 de GEC, ex 
I Plessey, ex Ferrand reçoit les impulsions a 
I largeur variable d'un récepteur de radio 
® commande pour les transformer en impul¬ 
sions plus larges et aussi de largeur variable, 
mais cette fois avec un rapport cyclique de 
0 à 1(30 St. 

L’élément de commutation est ici un ou plu¬ 
sieurs transistors à effet de champ de puis¬ 
sance. Nous utilisons un composant stan¬ 
dard et non à tension de commande dite 
logique ; en effet, l’offre est nettement plus 
importante dans cette catégorie de produits 
et permet, de ce fait, de choisir un compro¬ 
mis entre la résistance de saturation désirée 
et le coût de la réalisation. Par ailleurs, la 
tension de commande limite le courant dans 
les composants de 
commutation, auto¬ 
risant une protec¬ 
tion avec l'assistan¬ 
ce d’un composant 
spécialisé. 

Le circuit intégré 
Cil se chaige donc 
de générer les si¬ 
gnaux ; il a la parti¬ 
cularité de délivrer 
sur sa broche 9 un 
signal qui permet 
de commander un 
relais. Ce dernier 
collera lorsque la 
largeur de l'impul¬ 


sion d’entrée sera inférieure à la largeur de 
l’impulsion de référence. Cette sortie com¬ 
mande le transistor T7 via R7, nous avons 
ajouté ici un autre transistor, T6, qui divise 
par 4 la consommation des relais. En effet, 
un relais demande une tension de maintien 
inférieure à celle de collage ; à la comman¬ 
de, le condensateur C9 se charge au travers 
de la jonction base/ëmetteur de T6 qui se 
sature. Une fois le condensateur chargé, T6 
se bloque et les relais sont alimentés par la 
résistance RIO qui limite Je courant dans 
leurs bobinages, 

Pour bénéficier d’une tension de commande 
suffisante pour les transistors à effet de 
champ de puissance, nous utilisons un 
convertisseur continu/continu type 7660 
monté en doubleur de tension. La comman- 
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Figure 2 : Circuit imprimé, vu côté cuivre , échelle l 



Figure 3 : Implantation des composante. 


de des transistors est assurée par un sex¬ 
tuple inverseur CMOS dont 5 éléments sont 
montés en parallèle, Un circuit auxiliaire, C7 t 
R5, T2, facultatif, shunte les portes à la mise 
sous tension évitant un démarrage transitoi¬ 
re du moteur 

Réalisation 

Le circuit imprimé est relativement impor¬ 
tant, la miniaturisation n'a pas été notre 
souci principal comme vous pouvez le 
constater. Nous avons prévu, pour l'implan¬ 
tation des relais, une double disposition des 
pattes adaptée à des relais pour automobile 
Siemens V 23072 ou à des relais plus uni¬ 
versels comme les JS1 de NAIS. Cette 
implantation se retrouve chez Omron (G5L) 
Siemens (mini L) t Schrack (TN), Velleman 
(FRS4H) etc. Vous pourrez donc installer le 
relais dont vous disposerez, Attention toute¬ 
fois au courant admissible par le relais, ce 
courant sera en effet supporté en marche 
avant comme en marche arrière. L’utilisation 
de relais adaptés à l’automobile peut sem¬ 
bler plus appropriée, le problème réside 


alors dans la disponibilité peu fréquente de 
bobines capables de permettre un enclen¬ 
chement du relais à partir d’une tension 
d’environ 5 V, 

Le câblage ne pose pas de problème parti¬ 
culier, sachez qu'il y a deux alimentations 
ici, une à partir de la batterie du récepteur, 
l'autre à partir de la batterie de propulsion. 
Dans le cas d r une alimentation type BEC T 
c’est à dire avec fourniture de l'alimentation 
du récepteur par la batterie de propulsion, 
on utilisera également les deux sources d ali¬ 
mentation, elles partageront alors une masse 
commune. 

Certains condensateurs pourront être soit 
chimique, soit au tantale, ces derniers sont 
moins encombrants mais un peu plus oné¬ 
reux. 

On n’oubliera pas de câbler les straps 51, 2, 
3, et 4. L un d’eux, S3 s’installe sous un cir¬ 
cuit intégré ; si vous l’oubliez, vous aurez du 
mal à l’installer ailleurs que du côté du 
cuivre.,. 

Une seule mise au point suffît ici, il s’agit du 
réglage du neutre, autrement dit du point 
correspondant à l’arrêt. Ce réglage se fait 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Semi-conducteurs 

* Cîl : Circuit intégré ZN 409 

* C12 : Circurt intégré CD 4069, HCF 40106, 

* 74HC14, 74HC04 

* 03 : Circuit intégré ICL7660 

* Tl : Transistor PNP BC308 

* T2 : Transistor NPN BC 548 

* T3, T4 r T5 : Transistors à effet de champ 
BUZ 10, BUZ 10A, BUZ 71, BUZ 71 A, 

BU Z11, BUZ 12, BUZ 100 ou équivalent, 
basse tension, faible Rdson, boîtier TO220 

* T6 : Transistor NPN BC 337 

* T7 : Transistor PNP BC 328 

* DI, D2, D3, D4, D5 : Diodes silicium 
1N4148 

Résistances 1/4 W 5 % 

* RI, R4, R9 ; 100 kQ 
. R2, R6, R8 : 47 kQ 

- R3 ; 56 kQ 

* R5, R12 :10 kQ 
« R7 : 330 O 

* RIO:33 O 

* R11, R13 : 2,2 kO 

Condensateurs 

* Cl : 1,5 |iF, tantale goutte, 10 V 

- C2 :22 nF, MKT 5 mm 

* C3 : IX pF* tantale goutte, 10 V 

* C4 :100 nF, MKT 5 mm 

* C5, C6 : 10 pF chimique radial 10 V 

- C7 :10 pF chimique radial 10 V 

* C8 :100 pF chimique radial 6,3 V 

* C9 :47 pF chimique radial 10 V 

Divers 

* PI: Potentiomètre ajustable horizontal 
1 kü 

- SI : SIOV 25 V 

* RL1, RL2, relais 1 RT Siemens 

V 23072 - A1060-A303 ou voir texte 


manche à balai au neutre en jouant sur la 
position du curseur du potentiomètre PL 
La valeur de R3 peut éventuellement être 
modifiée pour changer la sensibilité du 
variateur. Une résistance plus faible réduit la 
sensibilité ; autrement dit il faut une varia¬ 
tion de largeur d’impulsion plus importante 
pour entraîner la pleine conduction des tran¬ 
sistors à effet de champ. 

S’agissant de ces derniers, vous pouvez les 
protéger vis à vis des court-circuits en rem¬ 
plaçant l’un des transistors à effet de champ 
par un Tempfet, par exemple un BTS 114, 
130 ou 140 A, dont le brochage est iden¬ 
tique. Dès que le Tempfet s’échauffe, un 
thyristor interne shunte la porte ce qui 
coupe le courant dans le composant. 

Les portes des autres transistors de puissan¬ 
ce seront également mises à la masse, un 
seul Tempfet suffît donc à protéger l’en¬ 
semble, 

È. Lemery 


70 


LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 
























































































/âaKsa&jjijafâ 


BAUSE SONORE 
POUR MODÈLES 
RÉDUITS 


A quoi ça sert ? 

Les modèles réduits d'avions ont parfois ten¬ 
dance à se perdre dans la nature ou à se poser en 
dehors des pistes. Au milieu d'un champ de 
maïs par exemple, ce qui ne plaît pas toujours 
au cultivateur qui ne voit généralement pas d’un 
bon oeil une horde de modélistes partir en bat- 
tue dans son champ. Cette sécurité est destinée 
à faciliter les recherches,.. 

Comment 
ça marche ? 

La sécurité proposée ici fonctionne de la maniè¬ 
re suivante : le récepteur d T un avion est alimen¬ 
té par une batterie locale de 4,8 V. Nous suppo¬ 
serons que le récepteur est alimenté tout au long 
du vol et qu'on le coupe une fois T aéronef au 
sol. Si elle ne l’est pas (oubli ou perte de contrô¬ 
le de l'aéronef), la balise entre en service. Ce 
système de sécurité comporte un avertisseur 
sonore qui signale que l'alimentation n’a pas 
été coupée et sert d'avertissement ou de balise 
sonore pour retrouver l’avion. 

Le système comporte deux éléments, une minu¬ 
terie et un avertisseur, La minuterie se base sur 
un circuit CMOS 4060 comportant les éléments 
constitutifs d’un oscillateur et un diviseur par 
2^ Il est monté ici en monostable non redé- 
clenchable, À la mise sous tension, le réseau 
RI, Cl met l'entrée de remise à zéro (13) au 
potentiel haut, toutes les bascules se mettent au 
zéro et l’oscillateur commence son travail ; une 
fois la période terminée, la dernière bascule 
passe à l'état haut et commande par la diode DI 
f arrêt de l'oscillateur, la sortie 3 conserve son 
état jusqu'à la coupure de l'alimentation, 

La sortie 3 commande également le passage du 
courant dans la base de Tl par T intermédiaire 
de R4. R5 met la base de Tl à la masse afin de 
réduire le courant de fuite de collecteur, R7 joue 
le même rôle. Le but de cette opération est de 
limiter au maximum la consommation ; en 
effet, pour des raisons de puissance, l'oscilla¬ 
teur sera alimenté par une tension relativement 
élevée, de 6 à 12 V, délivrée par une pile exté¬ 
rieure, de 12 V par exemple, pour briquet si la 
légèreté est un paramètre important. Cette pile 
alimente le circuit de sonie en permanence. Le 
circuit avertisseur est commandé par T2, le cir¬ 
cuit intégré est un quadruple trigger de Schmitt, 
La première porte fonctionne en astable avec un 
rapport cyclique de 1/10 déterminé par le rap¬ 
port R9/R1Û, cette seconde résistance se met¬ 
tant en parallèle sur R9 via D2 lorsque la broche 
3 passe à zéro, 02 b sert d'inverseur pour la 



commande de l'oscillateur 
audio. Ce dernier travaille à 
une fréquence ajustable par 
PI, autour de 3 kHz, ce qui 
permet d'accorder la fré¬ 
quence de l'oscillateur à la 
fréquence optimale du 
transducteur piézoélec¬ 
trique. CI 2 b est monté en 
inverseur tandis que le 
transducteur s’installe entre 
les deux sorties en opposi¬ 
tion de phase, les broches 
10 et H. Ce montage en 
pont double la tension dis¬ 
ponible ce qui permet 
d’augmenter sensiblement le niveau sonore. 

Réalisation 

Les composants sont rassemblés sur un circuit 
imprimé de petite taille, Attention, les deux cir¬ 
cuits intégrés ne sont pas orientés de la même 
façon. Attention * également aux transistors, 
NPN et PNP : évitez de les interchanger. Veillez 
par ailleurs à respecter la polarité des condensa- 
leurs. Lors du branchement de F alimentation 
+ 2, le transducteur ne doit émettre quasiment 
aucun bruit. Si vous insérez un contrôleur en 
série entre la pile et l’entrée d’alimentation + 2, 


l'indicateur doit rester pratiquement sur zéro, 
autrement dit la consommation des transistors 
Tl et T2 et celle de CI2 f en attente d'un déclen¬ 
chement, est inférieure au courant d‘autodé¬ 
charge de la pile. Cette dernière pourra donc 
rester en permanence branchée sans risque de 
décharge. L’alimentation + l sera en parallèle 
sur le récepteur. Là encore, la consommation est 
très faible, l’autonomie de votre batterie ne 
souffrira pas par la balise, sauf si vous oubliez 
de F éteindre. Les valeurs indiquées pour R2 et 
C2 donnent un signal sonore au bout d'une 
dizaine de minutes, En doublant C2, on double 
cette durée, 




Figure 2 ; Circuit imprimé, vu côté cuivre t échelle t 



Figure 3 : Implantation des composants 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Semi-conducteurs 

• Cil : CD 4060 -CI2:CD4093 

• Tl : NPN BC 548 -T2:PNPBC308 

• 01, D2 : 1N4148 

Résistances 1/4 W 5% 

• RI, R4, R5 : 470 k fl 

■ R2, R6, R7, RIO : 220 k Q 

• R3, R8, R9 :2,2 M Q 
•RIT :100k Q 

Condensateurs 

■ Cl : 1 nF Céramique 

• C2, C5 :100 nF MKT 5 mm 

• C3 :1 pF, tantale goutte, 16 V 

• C4 :47 (iF chimique radial 16 V 

Divers 

• PI : Potentiomètre ajustable vertical 220 k ü 

■ PZ transducteur Piézoélectrique Murata, 
NTK ou autre. 
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MICROPHONE 
DIFFÉRENTIEL 
À COMMANDE 
VOCALE 


A quoi 

ça sert ? 

Nous avons réuni deux 
concepts en 1 dans ce monta¬ 
ge que Ton peut destiner à un 
système de communication. La 
commande vocale commande 
un relais à partir de la voix t ce 
qui permettra de commuter auto¬ 
matiquement un émetteur/récep¬ 
teur en émission. Le principe différentiel vise à 
rejeter les bruits ambiants pour ne laisser que 
la voix, ce qui prédestine l'usage d'un tel 
microphone à l’automobile, une ambiance pas 
vraiment silencieuse. 

Comment 
ça marche ? 

Deux microphones sont câblés sur chaque 
entrée d'un amplificateur différentiel, lorsque 
les deux microphones reçoivent le même 
signal acoustique, leur signal électrique se 


soustrait dans l'amplificateur opérationnel. 
Nous avons donc, en sortie et en présence 
d'un bruit ambiant, un signal relativement 
faible si les deux microphones sont rigoureu¬ 
sement identiques, ont la même courbe 
de réponse en fréquence et en phase et 
la même sensibilité... 


Si maintenant on parle 
dans le microphone en s'arrangeant pour être 
plus prés de l’un que de l'autre, la différence 
entre les signaux électrique sera plus impor¬ 
tante, c’est cette différence qui sera amplifiée. 
Nous avons donc un fonctionnement en diffé¬ 
rentiel, avec les avantages cités précédem¬ 
ment ; en prime, une telle configuration est 
intéressante pour réduire considérablement les 
risques d'accrochage par rétroaction acous¬ 
tique plus communément appelée effet Larsen. 
Les deux microphones sont alimentés par une 
source de tension à base impédance interne 
filtrée par un condensateur. Cette source utili¬ 
se deux diodes électroluminescentes jaunes 


(ou vertes) montées en série et dont les ten¬ 
sions directes s'ajoutent. Cette technique béné¬ 
ficie d'un faible bruit de fond (pas de souffle 
zener) et, en outre, a une résistance 
interne très basse même avec un 
faible courant de polarisation. Cette 
source sert aussi à polariser 
en continu l’amplificateur 
audio, Le condensateur de 
liaison Cl sert à assurer 
une contre-réaction tota¬ 
le en courant continu, 
en outre, il limite la 
bande passante audio 
à 300 Hz, ce qui 
convient pour la 
parole. Ce même 
rôle est joué par le 
condensateur C2. R7 et Ré permettent 
d’obtenir du gain, le signal audio utile est dis¬ 
ponible sur la borne 1 de Cil, apres passage 
dans le condensateur C4, nous avoas une ten¬ 
sion centrée sur le potentiel de masse. La ten¬ 
sion audio est détectée par la diode D3, CS 
assure le filtrage et R9 décharge le condensa¬ 
teur pour couper le relais une fois les paroles 
disparues. 

Le potentiomètre PI fixe le seuil de détection 
de la tension. 

Cil b amplifie la tension continue et comman¬ 
de un relais inverseur monté sur le collecteur 
de T2. La diode D4 sert à protéger le transistor 
contre les surtensions dues à la tension géné¬ 
rée par l'inductance du bobinage du relais 
lorsque le courant se coupe. 



Figure 1 : Schéma de notre montage 
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NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Semi-conducteurs 

* Cil : Circuit intégré LM 358 

* Tl : Transistor ISJPfJ BC 238 

* D1 f D2 ; diodes électroluminescentes 
jaunes 3 mm 

' D3, D4 : Diode silicium 1N4148 

Résistances T/4 W 5% 

* RI, R2, Rll : 6,8 k ü ; R3, R4, RS : 5,6 k ü 

* R6, R7 : 100 k Q 

* R8 :82 kO 

* R9 :470 k Q 

» RIO, R12 :68 k Q 
> R13 : 22 k Q 

* R14: 82 k Q 

Condensateurs 

* CI, C2 : lOOnF 

* C3 : TOO|jF radial électronique 

* C4 : IOjjF radial électronique 

* C5 : IjjF radial électronique 

Divers 

* RE1 : Relais Matsushita Hfî-1 12 V 

* Ml, M2 : microphones à électret 
identiques. 


Réalisation 



Figure 2 : Circuit imprimé f vu côté cuivre , échelle 1 



Figure 3 : implantation des composants 


La figure 2 donne le schéma du circuit imprimé, la 3 l'implantation 
des composants. Pour limiter les risques d’erreur, nous avons adop¬ 
té une forme de pastille différente pour les sortie des composants 
polarisés, ils seront aussi une aide lors de mesures pratiquées côté 
cuivre en facilitant le repérage des éléments. 

Nous avons représenté les microphones sur le circuit imprimé. Cette 
suggestion de présentation n'est pas obligatoire. Vous pourrez par 
exemple réaliser un support de microphone genre serre-tête qui 
vous permettra de communiquer en mode mains libres ou installer 
le montage dans un coffret avec microphone à l'extérieur. La seule 
précaution à prendre est de laisser les deux microphones côté à côte. 
La présence du relais sur le circuit imprimé induit un bruit et une 
vibration qui sont transmis au microphone, Je mode différentiel asso¬ 
cié à la brièveté du son évite un accrochage et, de ce lait un fonc¬ 
tionnement en multivibrateur. (C'est aussi une sorte de Larsen !). 

Le circuit est alimenté à partir dune tension de 12 V, Le relais dis¬ 
pose d'un contact inverseur simple. 

Le contact NO (pour normalement ouvert) est celui qui se ferme 
lorsque le relais est actionné, îe contact NF (pour normalement 
fermé) s'ouvre lorsque le transistor T2 commande le passage du cou¬ 
rant. Le contact C est le contact commun aux deux interrupteurs for¬ 
mant l'inverseur. 

Vous disposez donc d'un contact commandé par la voix, vous T uti¬ 
liserez pour commander par exemple le passage en émission d une 
CB lorsque vous parlerez. 

Le microphone peut éventuellement se brancher sur l'entrée d'un 
récepteur CB disposant d'une alimentation 12 V, une adaptation de 
niveau audio peut être nécessaire pour éviter une surmodulation, on 
la réalisera à partir d'un pont diviseur composé de deux résistances 
câblées en série, avec un point à la masse, un point sur la sortie A.F 
(Audio Fréquence.) et le point milieu vers fentrée microphone de la 
prise. Avec tous les chiffres de Charlie Oscar Uniform Papa Echo 
Romeo India November 77 qui Qèrte... 
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Réf. 21-01 2 générateur d’effet de sons.€9 F ttc 

Réf. 21-015 kit lumineux à LEO.. 49 F tic 

Réi 21-017 dé électronique à LED.79 F ttc 

Réf. 21-018 alarme maison/voiture 

(sans sirène) ................99 F ttc 

Réf. 21-021 kit bruiteur de train.69 F tic 

Réf. 21-031 portier interphone sans fil 

(livré avec coffret).,..,149 F ttc 


Réf. 21 -032 alarme de porte sans fil 

(avec coffret)...... 169 F ttc 

Réf 21 -043 multimètre en kit.,....129 f ttc 

Réf. 21-061 orgue enregistreur électronique 

à 15 mélodies.......145 F ttc 

Réf. 21-065 intercom filaire.....235 F ttc 


1OOO VOLTS c'est aussi 

les composants actifs/passifs ■ le circuit imprimé - la mesure ■ 
les fers à souder • les alimentations et tous types d’accessoires 
pour l'électronique. Consultez-nous / 
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DÉTECTEUR 

DE MÉTAUX 


A quoi 
ça sert ? 


Que ce soit pour rechercher des conduites 
métalliques enterrées avant de faire des travaux 
ou pour sortir du sable des plages les «trésors» 
perdus par les vacanciers F été précédent, le 
détecteur de métaux est omniprésent. Aucune 
méthode de détection [Tétant parfaite, iî existe 
de multiples procédés et les prix des produits 
varient de quelques centaines à plusieurs mil¬ 
liers de francs. 

Le montage que nous vous proposons se classe 
dans la moyenne en termes de performances et 
vous permettra de vous initier b ce genre de 
sport sans vous ruiner 


lorsque la self de Toscillateur de mesure est 
approchée de métaux ferreux ou non ferreux, 
ses caractéristiques sont modifiées et la fré¬ 
quence de fonctionnement de T oscillateur dont 
elle fait partie augmente ou diminue. On est 
donc à même, avec ce procédé, de détecter la 
présence de métal mais aussi de savoir s’il est 
ferreux ou non, 

L’oscillateur de mesure est réalisé autour de Tl 
tandis que Toscillateur de référence et le com¬ 
parateur de fréquence sont intégrés dans ICI, 
spécialement prévu pour ce taire puisque c’est 
en réalité une boucle à verrouillage de phase ou 
PLL intégrée. 

Ce circuit renferme un VCO, ou oscillateur 
commandé en tension, qui constitue l’oscilla¬ 
teur de référence, et un comparateur de phase 
qui mesure en permanence la différence de 
phase (ou de fréquence ce qui revient 
ici au même) entre ce VCO et Tos¬ 
cillateur de mesure. 


Réalisation 


Comment 
ça marche ? 


Notre détecteur fonctionne sur le prin¬ 
cipe de la dérive en fréquence d’un 
oscillateur dit de mesure par rapport à 
un oscillateur de référence. En effet, 


Le circuit imprimé supporte tous les compo¬ 
sants. Il est prévu pour recevoir à son extrémité 
P3 qui règle la sensibilité et P2 qui ajuste le 
zéro. La bobine de détection L1 doit être réali¬ 
sée par vos soins eo enroulant 30 spires de fil 
émai lié de 10 à 15/10 de mm sur une forme iso¬ 
lante cylindrique de 
21 cm de diamètre 
environ. 

Cette bobine peut ensuite être main¬ 
tenue en forme avec des colliers en plastique 
d’électricien ou bien encore en la noyant dans 
de TAraldite 
par exemple. 
Elle doit être 
reliée au montage par un fil 
blindé dont le blindage est connecté au 
point BA et T âme au point BB- 



Figure 1 - Schéma de notre montage 





La tension délivrée par ce comparateur est dis¬ 
ponible en patte 7 où elle commande le transis¬ 
tor !4. 

Il forme avec T5 un amplificateur différentiel ; 
ce dernier étant alimenté par une tension de 
référence également fournie par ICI. 

Le galvanomètre à zéro central connecté entre 
les collecteurs de ces transistors déviera donc 
dans un sens ou dans l’autre selon la nature du 
métal détecté. 
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Figure 2 : Circuit imprimé f vu coté cuivre , échelle t 
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Figure 3 : Implantation des composants . 


L’alimentation du détecteur fait appel à deux 
jeux de six piles de 1,5 volt ou à des batteries 
cadmium-nickel si vous prévoyez un usage 
intensif. 

Les réglages avant la première utilisation sont 
simples mais doivent être réalisés avec soin. 
Raccordez la bobine de détection avec son câble 
de longueur définitive et placez là loin du mon’ 
tage et de toute masse métallique. 

Placez P2 à mi-course et P3 en position de résis¬ 
tance maximum. Mettez sous tension et agissez 
alors doucement sur PI pour amener le galva¬ 
nomètre à sa déviation minimale. 

Au fur et à mesure que vous approchez de ce 
point, augmentez la sensibilité en diminuant P3 
afin de parfaire le réglage. 

Pendant cette opération vous pouvez également 
retoucher délicatement P2 dont la position 


médiane peut ne pas être parfaite et faire ainsi 
dévier le galvanomètre toujours dans le même 
sens. Lorsque la déviation minimale est atteinte, 
le montage est réglé et PI n'a plus à être retou¬ 
ché. Pour vérifier son fonctionnement, il vous 
suffit d'approcher un métal ferreux puis non fer¬ 
reux de la bobine de détection. 

Le galvanomètre doit dévier dans une sens puis 
dans l’autre. 

Le potentiomètre P4 est à ajuster (ainsi éven¬ 
tuellement que la valeur de R14) de façon à ce 
que la galvanomètre dévie jusqu’à un point que 
vous aurez repéré lorsque SI est basculé en 
position test piles et que la tension de ces der¬ 
nières est suffisante pour que le montage fonc¬ 
tionne encore correctement. 

Il suffit pour cela que les Zener Zl et Z2 jouent 
leur rôle c’est à dire que Ton mesure bien 6,2 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Semi-conducteurs 

* ICI : NE 565 ou LM 565 

* Tl : BC 547, 548,549 

* T2,T3,T4,T5:BC557, 558,559 

* DI, D2 f D3, D4 : IN 914 ou IN 4148 

* 21, 12 : Zener 6,2 V 0,4 W 

Résistances 1/4W 5% 

-RI : 12 kll 

* R2, R3 : 4,7 kQ 

* R4 :2,2 kQ 

* R5 , R6 :220 Q 

* RI : 22 kH 
*R8:680Q 

- R9, RIO : 5,6 kQ 
-R11:1 kQ 

* R12, R13 : 39 Q 

- R14:100 kQ à 220 kQ selon galvano¬ 
mètre 

Condensateurs 

* Cl, C2, C3 ; 6,8 nF mylar 

- C4 : 0,1 pF mylar 

- C5 : 4,7 nF céramique 

* C6 :1 nF céramique 

* C7 :10 nF céramique ou mylar 

- C8, C9 :10Ü pF 25 volts chimique axïai 

Divers 

* PI : potentiomètre ajustable vertical 
de 4,7 kQ 

* P2 : potentiomètre linéaire rotatif de 
470 Q 

- P3 ; potentiomètre linéaire rotatif de 
47 kQ 

* P4 : potentiomètre ajustable vertical 
de 47 kQ 

- SI, S2 : interrupteur 2 circuits 
2 positions 

» G : galvanomètre a zéro central 
de +/- 50 pA à +/-150 pA 

- 20 mètres de fil émaillé de 10 
à 15/10 de mm 


volts à leurs bornes. L’utilisation du détecteur 
est fort simple : loin de toute masse métallique 
tournez P3 en position médiane et ajustez P2 
pour avoir le zéro du galvanomètre. 

Lorsque vous approchez (Tune masse métal¬ 
lique jouez sur le réglage de sensibilité P3 pour 
déterminer sa taille et/ou sa profondeur d’en¬ 
fouissement. 

U amplitude de déviation du galvanomètre vous 
donne une indication sur ces paramètres tandis 
que son sens de déviation indique si le métal est 
ferreux ou non. 

P2 peut également être utilisé pour compenser 
des effets de sol qui se produisent dans certains 
cas et conduisent à une déviation permanente du 
galvanomètre dans un sens ou dans f autre 
même en F absence de métal. 

C. Tavernier 
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déclen¬ 
chement du 
dispositif. Cil a est 
un oscillateur dont le rapport 
cyclique est différent de 1, le 
condensateur C2 se charge au travers de 
R2 et se décharge par R3 en série avec D2 
et en parallèle avec R2, la décharge sera 
donc plus rapide que la charge. Le temps 
de charge correspond au temps de silence, 
celui de décharge au temps de sonnerie. 
Compte tenu du type de commande des triggers 
de Schmitt CMOS utilisés ici, et qui fonction¬ 
nent en NON-ET en logique positive ou OU en 
logique négative, nous avons été 
contraints d’tnsialler des 
inverseurs. Nous avons 
utilisé pour cela des tran¬ 
sistors PNP, qui ont 
P avantage sur le NPN 
s de ne rien consommer 
>:n présence d'une 
information positive sur 
rentrée, donc négative en 
sottie. L'oscillateur Clic sera donc 
stoppé en présence d’une tension nulle sur 
son entrée correspondant à la coupure du tran¬ 
sistor Tl et activé avec une positive. Cet oscilla¬ 
teur découpe la tonalité acoustique à la manière 
d’une sonnerie. Lorsque cet oscillateur est blo¬ 
qué par Tl, sa sortie passe à l’état haut or fos- 
cidateur de sortie a besoin d’un signal nul pour 
être arrêté. D’ou la nécessité d’installer cet 
inverseur. Le montage se termine avec un oscil¬ 
lateur à fréquence acoustique qui pem s’ajuster 
à partir du potentiomètre PI. 

Le tout s’alimente sur deux piles de 3 V, comp¬ 
te tenu du type de fonctionnement à consomma¬ 
tion minimale, les piles que nous avons choisies 
petites mourront de mort naturelle avant d’être 
épuisées par la consommation à l'arrêt du mon¬ 
tage, Comme vous le constaterez, l'autonomie 
en veille est nettement plus longue que celle 
d’un « portable » classique... 


Le simulateur de portable se contente d’imiter la 
sonnerie de ces engins diaboliques, Une sonne¬ 
rie assez classique qui ne rivalisera toutefois pas 
avec celles concoctées par les ingénieurs mélo¬ 
manes des sociétés de télécommunication. Le 
principe est de réaliser un bruiteur qui se mettra 
en service quelques instants après que vous avez 
actionné la commande. 

Vous porterez votre main à votre poche, pour¬ 
suivrez votre conversation et quelques dizaines 
de secondes plus tard la sonnerie criminelle 
retentira vous faisant passer pour ce que vous 


n'êtes pas. Vous arrêterez, votre sonnerie, sorti¬ 
rez votre « portable » microminiaturisé et sorti¬ 
rez pour épargner à V environnement les bribes 
de vos communications. Les toilettes, c’est au 
fond et à gauche. 

Un inverseur constitue l’interface de comman¬ 
de, En position haute, il charge le condensateur 
Cl au travers de la diode Dî et met la sortie 4 au 
potentiel de la masse. 

En basculant l’inverseur, la résistance RI se met 
en parallèle avec le condensateur et le décharge, 
cette constante de temps détermine le retard au 


Comment 
ça marche ? 


A quoi 
ça sert ? 


Si vous n’êtes pas un 
adepte du « portable », si 
vous pouvez, très bien vous 
empêcher de vous promener un 
téléphone pendu à l’oreille, vous 
avez sans doute déjà été irrité par ces 
sonneries qui viennent troubler le silence 
d'un concert, d’une conférence, d’un séminai¬ 
re*. Pour une fois, ces bruits perturbateurs vont 
vous servir. Vous êtes au restaurant, vous avez 
envie d’aller (discrètement) aux toilettes ? Pas 
de problème, voici une solution électronique ! 


TELE [FAUX] NE 
SANS FIL ! 
SIMULATEUR DE 





Figure 1 - 
Schéma 
de principe 
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Figure 2 : 
Circuit 
imprimé , 
vu côté 
cuivre, 
échelle 1 



Figure 3 : 

Implantation 

des 

composants. 



Un exemple de sérigraphie que vous pourrez 
reprendre par photocopie 

Réalisation 

Le circuit imprimé a été dessiné pour être ins¬ 
tallé dans le boîtier jerrican de DïptaK boîtier 
qui peut aussi vous servir de porte-clés. 

Vous aurez besoin également drinstaller des 
contacts porte-piles pour les éléments AG3, 
Vous aurez également à creuser légèrement le 
boîtier au niveau de l’inverseur afin de faciliter 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


la commande, à moins que vous ne découvrirez 
roiseau rare, celui au long bec, pardon, au long 
bouton. Vous utiliserez des condensateurs au 
tantale, ils ont en effet un courant de fuite inté¬ 
rieur à celui des chimiques traditionnels, ce qui 
aura pour effet de prolonger la vie des batteries. 
Si les constantes de temps que nous avons choi¬ 
sies ne vous conviennent pas, vous pourrez les 
modifier en tenant compte des particularités sui¬ 
vantes : 

* r augmentation de la résistance ou de la valeur 
du condensateur prolonge la constante de temps, 
cette dernière étant approximativement propor¬ 
tionnelle au produit des deux valeurs. 

Si vous multipliez par 2 la valeur de la résistan¬ 
ce, la constante de temps doublera. 

• Vous aurez à accorder le potentiomètre PI sur 
la fréquence donnant le niveau sonore ie plus 
élevé ou celui qui vous semblera le plus réaliste. 
Rassurez-vous, il ne hurlera pas I 

Nous vous avons même dessiné une façade à 
T échelle 1, vous pourrez te découper ou la pho¬ 
tocopier pour que votre boîtier ressemble un peu 
plus à un « portable », 

Un tube de plastique souple (tube de bombe 
aérosol par exemple) simulera une antenne... 
Amusez-vous bien, mais rfen abusez pas t 

Elemery 


Résistances 1/4W 5 
« RI : 4,7 M fl 

* R2 ‘2,2 M Q 

* R3 :470 k fl 

■ R4, RS, m , R8 : 560 k Û 

■ R$ : 1 M 0 
. R7 :1 M Q 

* RIO : 1 M fl 

* R11:100 k Q 

Condensateurs 
. Cl : 22 pF, tantale goutte, 6 V 
- 02 :10 pF, tantale goutte, 6 V 

* C3 :0,1 pF, tantale goutte, 6 V 
» 04:1 nF MKT 5 mm 

* 05 : 22 pF, tantale goutte, 6 V 

Semi-conducteurs 

* Cil : Circuit intégré quadruple trigger 
de Schmitt CMOS 4093 

* DI, D2 ; Diode silicium 1N4148 

* Tl, 1Z : Transistors RNP BC 308 
ou équivalent. 

Divers 

* Coffret T 861 Diptal 

. PI : Potentiomètre ajustable horizontal 
100 kü 

* B1 : buzzer piézo 

. PII, RIZ : piles 1,5 V AG3, contact à piles 
AG-3, 

* 11 : inverseur unipolaire à glissière coudé 
à 9ü a pour circuit imprimé. 


CODE DES COULEURS 
DES RESISTANCES 


(Pour 1/8°W f 1/4 W,1/2W et 1W ) 
couche carbone ou métal 


00 Q Tolérance 

Or : ± 5% 

I / Argent : 1 10% 



* Dans ta rubrique * rendons à César » signalons que Vidée 
nous a été suggérée par le rédac 'chef de Sono au cours d un 
séminaire au cours duquel certains participants n 'avaient pas 
eu la politesse de la mettre (la sonnerie) en veilleuse ! 


V 1 bague 2 bague 3* bague 
T chiffre 2 chiffre multiplicateur 


X t 


x 10 


x 100 


x 1000 



4 j r x 10 OOP i 


x 100 000 


x lOOO 000 


9 9 


tu i —] 
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MEMO 

VOCAL 


nément jusqu'à un total d'une minute et demie 
de parole sous forme d'un ou plusieurs mes¬ 
sages indépendants. Ces messages pourront 
ensuite être écoutés et effacés comme bon vous 
semblera et sans aucune contrainte. Le monta¬ 
ge n'utilise évidemment aucune 
mécanique ; il est donc 


A quoi 
ça sert ? 


Dans de nombreuses situations, il 
s'avère nécessaire de mémoriser 
un court message : numéro de télé¬ 
phone, prix d'un produit, numéro 
d'immatriculation d'un véhicule, etc. 

Il est bien sûr possible de se promener 
avec un petit carnet de notes ou bien 
encore avec un agenda électronique de 
poche ou “ organiseur ” mais cela se 
révèle souvent assez peu pratique à 
l'usage. 

Nous vous proposons donc de réaliser ce 
mémo vocal qui vous permettra, par simple 
appui sur une touche, d’enregistrer instanta 




HP 


Figuré 1 - Schéma de notre montage 


d’un encombrement très faible et d’une solidité 
à toute épreuve. De plus, outre cette utilisation 
“ sérieuse ", vous pouvez également l’intégrer 
dans un jouet d'enfant, une poupée par 
exemple, qui répétera ainsi tout ce que sa 
petite maman lui aura dit ... 

Comment 
ça marche ? 

Le coeur du montage est un circuit 
qu'il n'est presque plus utile de pré¬ 
senter tant il a eu de succès ; l’ISD 
2500 de Integra ted Devices 
Technology, 

Ce circuit, qui est révolution 
récente de la célèbre famille ÏSD 
1010, 1012 et 1016, utilise la 
même technologie de mémori¬ 
sation de signaux analogiques 
mats offre une durée d'enre¬ 
gistrement bien plus impor¬ 
tante puisque Ton dispose 
de 60, 75 ou 90 secondes 
avec Î'ISD 2560, 2575 ou 
2590 respectivement. 

En outre, par rapport aux 
circuits précédents, l'in¬ 
terface a été simplifiée afin 
de faciliter une utilisation " bouton pous¬ 
soir " telle celle que nous utilisons aujourd'hui. 
Le schéma de mise en oeuvre qui en résulte est 
fort simple. 

LTSD 2500 s'interface directement avec un 
micro à électret pour T enregistrement et avec 
un haut-parleur pour la reproduction. 

Comme celui-ci doit avoir une impédance 
minimum de 16 ohms et que c'est assez peu 
courant, une résistance série de 8 ohms et un 
haut-parleur de 8 ohms également ont été pré¬ 
vus. 

La perte de puissance qui en résulte est parfai¬ 
tement supportable. 

Aucun réglage de sensibilité n'est prévu car le 
circuit dispose en interne d'un contrôle auto¬ 
matique de gain. 

De même aucun potentiomètre de volume n’est 
visible. Le circuit produit un niveau de sortie 
suffisant pour une écoute en milieu ambiant 
normal. 

Côté commandes, un interrupteur permet de 
sélectionner le mode lecture ou enregistrement 
et deux poussoirs activent les diverses fonc¬ 
tions décrites ci-après. 

Une LED, commandée par la sortie EOM du 
circuit, indique le déroulement d'une lecture ou 
d’un enregistrement et permet ainsi de savoir, 
dans ce dernier mode, que l'on a atteint la fin 
de la mémoire. 

L’alimentation doit théoriquement être réalisée 
sous une tension stabilisée de 5 volts. 

Pour une utilisation “ ambulatoire ", trois piles 
de 1,5 volts constituent une solution acceptable 
d’autant que le circuit passe automatiquement 
en mode veille dès qu'il n'est plus en lecture ou 
en enregistrement. 
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Figure 2 : 

Circuit imprimé , 
vu côté cuivre , 
échelle l 



Figure 3 ; 

implantation 

des 

composants. 


CODE DES COULEURS 
DES RESISTANCES 


(Four 1/8* W, 1/4 W,1/2W et 1W ) 
couche carbone ou métal 



r bague 2 bague 3 e bague 
r chiffre 2 chiffre multiplicateur 



l 4 | j 4 x 10 000 



La réalisation 

Hormis le micro, le haut-parleur et tes poussoirs 
de commande, tous les composants prennent 
place sur un circuit imprimé de petite taille afin 
de faciliter son intégration dans un boîtier “ de 
poche ”, 

UISD sera choisi en fonction de la durée de 
mémorisation désirée comme nous l’avons vu 
ci-avant, étant entendu que la meilleure qualité 
sonore est obtenue avec USD 2560, 

Si vous trouvez un haut-parleur miniature de 16 
ohms* la résistance R4 pourra être remplacée 
par un court-circuit et vous gagnerez en puis¬ 
sance sonore. 

Les micros à électret sont polarisés, veillez donc 
à relier la borne + du votre au point commun de 
R7 et C7 (repère + sur le circuit imprimé). 

Le mode de fonctionnement est le suivant ; 

- choisissez la fonction enregistrement ou lectu¬ 
re avec SI ; 

- appuyez une fois sur PI pour déclencher la lec¬ 
ture ou P enregistrement ; 

- si vous voulez arrêter avant que la fin de la 
mémoire disponible ne soit atteinte, appuyez à 
nouveau sur PI. Tout appui ultérieur sur PI fera 
alors repartir la lecture ou T enregistrement de 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Semi-conducteurs 

* ICI : ISD 2560, 2575 

ou 2590 selon durée désirée 

- LEO : IED rouge 

Résistances 1/4W 5% 

* RI ; 100 kQ 
■ R2 : 100 kQ 

* R3 ; 390 fi 

- R4 : 8,2 Q 

- R5 : 470 kü 

* R6:1 kü 

* R7, R8 :10 kQ 

Condensateurs 

* Cl : 22 y F 15 V chimique radial 

* C2 r C3, C7, C8 :0,1 pF myiar 

- 04 : 0,47 pF myiar 

* 05 : 4,7 pF 25 V chimique axial 
4 C6 : 220 pF 6 V chimique axial 

Divers 

* HP : haut-parleur miniature de 8 Q 
ou 16 Q (voir texte) 

1 Mie : micro à électret 2 fils 

* PI, P2 : poussoir 1 contact travail 

* SI : interrupteur 1 circuit 2 positions 



cet endroit. Si par contre vous voulez arrêter la 
lecture ou T enregistre ment et red émaner au 
début de la mémoire lors de la prochaine utilisa¬ 
tion (c’est à dire écraser ce qui est déjà enregis¬ 
tré dans le cas d'un nouvel enregistrement), 
appuyez sur P2. 

Tout appui ultérieur sur PI fera alors repartir la 
lecture ou T enregistrement du début de la 
mémoire, 

- Dans le cas où plusieurs messages ont été enre¬ 
gistrés les uns à la suite des autres (actions répé¬ 
tées sur PI donc) ces messages sont considérés 
comme indépendants les uns des autres et, en 
mode lecture, chaque action sur PI les fera lire 
tour à tour. 

Dernière précision, aucun interrupteur marche - 
arrêt n’a été prévu puisque, comme nous l’avons 
dit. le circuit passe en veille dès qu’il a terminé 
une lecture ou un enregistrement, 

11 consomme alors seulement 10 pA soit moins 
qu’il n’en faut pour user les piles. 

C.Tavemier 
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LIAISON 
NUMERIQUE 
A FIBRE OPTIQUE 


A quoi ça sert ? 

La fibre optique fait parler d’elle depuis des 
années mais force est de constater qu elle tarde à 
s’imposer, principalement en raison de son coût 
et des problèmes de connectique qu'elle pose 
encore, En effet, si raccorder un émetteur ou un 
récepteur à une fibre ne présente plus trop de dif¬ 
ficulté, l’équivalent du « T » coaxial en fibre 
optique est toujours dans les cartons des bureaux 
d’études.,. Ce n’est pas une raison pour se 
désintéresser de ce support de transmission qui 
présente quelques avantages remarquables parmi 
lesquels on peut citer une immunité au bruit 
exceptionnelle et une isolation galvanique abso¬ 
lue entre les équipements connectés. Le monta¬ 
ge que nous vous proposons de réaliser permet 
d’établir une liaison numérique, TTL ou CMOS, 
de quelques centimètres à une vingtaine de 
mètres environ. Afin de rester très peu coûteux il 
utilise les composants les plus économiques du 
marché actuel et sa vitesse est donc limitée à 100 
à 200 kilobfts par seconde selon la tension d’ali¬ 
mentation et la longueur de fibre utilisées, il peut 
donc tout de même satisfaire de nombreuses 
applications ou servir de base à des manipula¬ 
tions sur les fibres dans les collèges ou lycées 
techniques. 

Comment 
ça marche ? 

Le schéma de l’émetteur peut difficilement être 
plus simple puisqu’un simple transistor est 
monté en commutation dans l’alimentation de la 
LED constituant l’émetteur pour fibre optique. 
Deux alimentations sont possibles selon la vites- 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Résistances 1/4 de W 

• R1,R6:4,7kÛ • R2 ; 22 kQ 

* R3 ; 120 Q * R4 : 390 O 1/2 watt 

- R5 :1 MO * R7 :1 kQ 

Condensateurs 

• Cl, C4 ; 10 pF 25 volts chimique radial 
4 C2, C3 : 22 nF céramique 

Semi-conducteurs 

• El : MFOE 71 .RI :MFOD71 

- TT : 2INJ 2222 A * T2 : BC 547 B ou C 
» T3 : 2U 2907 A 

* D1 p D2 : IN 914 ou IN 4148 

Divers 

* Fibre optique plastique 
(20 mètres maximuml 



se et/ou la portée désirée. Les données appli¬ 
quées au montage peuvent être aux nonnes TTL, 
CMOS voir même RS 232, Le récepteur est tout 
aussi simple puisque la diode réceptrice RI agit 
sur la base de Tl en fonction des signaux lumb 
neux reçus. T2 assure quant à lui une remise en 
forme du signal que Ton prélève au point S et 
dont le niveau logique ne dépend que de T ali¬ 
mentation + V qui peut évoluer de 5 volts (com¬ 
patibilité TTL) à 15 volts dans le cas d’utilisa¬ 
tion avec de la logique CMOS. 

La réalisation 

Les circuits imprimés proposés sont évidemment 
fort simples. Ils sont prévus pour les émetteur et 
récepteur pour fibre plastique MFOE 71 et 
MFOD 71 de Motorola mais tout modèle équiva¬ 
lent peut convenir. Dans le cas de ceux préconi¬ 
sés, il est conseillé de les fixer au moyen d’une 
vis grâce au trou dont ils sont munis car leurs 
pattes de connexion sont trop souples pour assu¬ 
rer un bon maintien mécanique sur le circuit 
imprimé. Au niveau de l’émetteur n’oubliez pas 
de relier le point CAP à celui des points d 5 ali¬ 
mentation (+5 V ou + 12 V) que vous utiliserez. 


La connexion des 
émetteur et récepteur avec la 
fibre peut être faite de deux façons : par 
simple coupure de la fibre pour les plus courtes 
distances ou par fusion pour les distances plus 
importantes. La méthode par coupure est la plus 
simple. Il suffit de couper la fibre aussi perpendi¬ 
culairement à son axe que possible avec un cou¬ 
teau très tranchant (couteau Xacto de modéliste 
ou équivalent). La méthode par fusion est plus 
délicate et vous fera sans doute gâcher un peu de 
fibre si vous l’essayez. Elle consiste, après avoir 
coupé la fibre comme ci-dessus, à chauffer son 
extrémité avec la flamme d’un briquet (sans la 
toucher pour ne pas la noircir) de façon à fondre 
la fibre et à former à son extrémité une petite 
« bulle » faisant office de lentille. Dans les deux 
cas, le raccordement avec F émetteur et le récep¬ 
teur se passe de la même façon. Dévissez, mais 
sans F enlever complètement, la bague à vis. 
Introduisez la fibre dans le trou central, bien per¬ 
pendiculairement à la bague et poussez-la à fond. 
Serrez alors la bague modérément afin de ne pas 
casser la fibre. G.T + 
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Figure î - Schéma de principe 


Figure 2 ; Circuit imprimé, vu côté cuivre , Figure 3 : implantation des composants de I metteur 

échelle 1 de l'émetteur, 


+12U 
+5U 

D — 

CAP 
M 



Figure 4 : Circuit imprimé , vu côté cuivre , 
échelle I du récepteur 



Figure 5 ; implantation des composants du récepteur. 
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UN INDICATEUR 
DE NIVEAU 
D’EAU 



figuré 2 : Circuit imprimé f vu côté cuivre, échelle T 


A quoi ça sert ? 

Un simple détecteur de liquide est habituelle¬ 
ment destiné à avertir 1*utilisateur en cas de 
pluie ou si la baignoire se met à déborder. Pour 
connaître d’une manière un peu plus précise le 
niveau de Feau dans un récipient ou volume 
quelconque, nous serons amenés à placer plu¬ 
sieurs sondes à des hauteurs différentes, éven¬ 
tuellement réglables, afin de mesurer la hauteur 
atteinte par le liquide. Cette maquette simple et 
fiable vous renseignera par exemple par 3 
diodes électroluminescentes si le niveau d'eau 
est maxi, moyen ou mini ; en outre, si le niveau 
du liquide est inférieur au seuil bas, nous dispo¬ 
sons d'un signal sonore plus impératif encore. 
Ce schéma est aisément transposable à un 
nombre quelconque de seuils de contrôle, en 
rajoutant simplement quelques composants 
identiques dans le schéma de base proposé ici 
pour notre prototype. 

Comment 
ça marche ? 

Nous allons exploiter le fait que le liquide h 
contrôler est tant soit peu conducteur, ce qui 
exclut les huiles ! Le schéma proposé à la figu¬ 
re 1 est celui de la version minimale, restituant 


trois seuils prédéfinis et une alarme sonore si 
]’on s’égare sous le seuil bas. En supposant 
Peau à son niveau maximal, les trois sondes 
sont réunies à l’électrode de masse commune. 
La porte NAND A s montée en inverseur 
logique, reçoit donc un niveau bas sur ses 
broches 8 et 9 réunies, et délivre ainsi un état 
haut sur sa broche de sortie 10. 

La porte AND D qui lui fait suite reçoit ce 
niveau haut, mais également un niveau bas en 
provenance cette fois de l’électrode M, elle 
aussi immergée. 

Le transistor T3 n’est donc pas commandé et la 
diode B (= niveau bas) reste éteinte. Un raison¬ 
nement identique s’applique sur la porte NAND 
B et le transistor T2 reste lui aussi au repos. La 
sonde H seule, permet à la porte NAND C de 
délivrer un état haut et donc de commander la 


diode L1 = niveau haut, via le transistor Tl Si 
le niveau de Peau vient à baisser et quitte 1 élec¬ 
trode H, on pourra constater que c’est la diode 
12 qui cette fois s’illumine. Si le niveau baisse 
encore et que seule la sonde B reste immergée, 
le transistor T3 pourra illuminer la diode L3 
rouge. Enfin, lorsque le volume à tester est quasi 
vide, c’est à dire si les trois électrodes H s M et 
B se retrouvent ensemble à Pair libre, donc hors 
liquide, on pourra remarquer que la diode D2 ne 
joue plus son rôle de blocage pour l’oscillateur 
astable construit autour du circuit !C3, un clas¬ 
sique NE 555. Un signal sonore, dont la fré¬ 
quence dépend de RIO, RIl et Cl, sera audible 
dans le résonateur piezzo branché en sortie 3, 
attirant plus sûrement P attention de P utilisateur 
Une simple pile de 9 volts suffira à animer cette 
réalisation. 
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CO* 

chim 

axial 

1l*F«V . 
3.3vF«3V 
i.iu fw 
a.ltiFMV 
*,Tu#- MV 
4.7mF 1KI 
IttnFuV 
tauF MV 
ZZUF1W1 
MuF MV 
3?vF ÜV 
47i#25V 
47Lrf »V 

*7uf I«n 

1 OOüF Î5\ 
IttuF «il 

mufàsi 



tanta 


aiifFHV 

ft Z2VF 35 
aiDiiFM 

1tfF35V . 
«UF3SV 
J. JuF 35V 

&4UFSV 

lüuFHV 

céran 

63 V 

O* I pf 4 






























































































































ÆRT ORANGE ROUGE 



Réalisation 

Pour étendre ce schéma à de nombreux niveaux 
intermédiaires, et réaliser ainsi une véritable 
échelle lumineuse, iî suffit d'insérer des portes 
N AND et AND intermédiaires avec le même 
branchement. Il faudra porter un peu de soin à la 
réalisapon des diverses électrodes : pour une 
profondeur d'eau réduite, on pourra avoir 
recours à des sondes dessinées sur un morceau 


de circuit imprimé. Pour des hauteurs plus 
importantes, il est plus économique d'opter pour 
des sondes réalisées par des tiges de cuivre nu et 
disposées régulièrement le long de la paroi inté¬ 
rieure du récipient à contrôler. 

Nous proposons en annexe le tracé du circuit à 
l’échelle 1 , pour trois sondes seulement. 

Veiïïez à ne pas intervertir les liaisons provenant 
de celles-ci. Il est possible par mesure d’écono¬ 
mie et également pour réduire au minimum les 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Semi-conducteurs 

- ICI = quaduple NAND CMOS 4011 

* IC2 = quadruple AND CMOS 4081 

* IC3 = oscillateur astable NE 555 OÏL 8 

* L1 = diode led verte 5 mm 

* L2 = diode led orange 5 mm 

* L3 = diode led rouge 5 mm 

» D1 f D2 = diode commutation IN 4148 

* Tl, T2, T3 = transistors NPN 2N 2222 

Résistances 1/4 de watt 8% 

* RI, R2, R3 = 150 kO * R4, R5, R8 s 1,8 kQ 

- R7, R8, R9 = 270 Ü • RIO, RII = 120 kQ 

Condensateurs 

- Cl = plastique 15 nF 

- C2 = chimique vertical 470 pF/25 volts 

Divers 

* 2 supports à souder 14 broches 

- support è souder 8 broches 

- résonateur piezzo 

* bloc de 6 bornes vissé-soudé 5 mm 


effets d’une électrolyse inévitable en courant 
continu, de n'alimenter cette maquette que pour 
lire les résultats de la mesure : un poussoir en 
série sur T alimentation pourra donc être prévu. 

Guy Isa bel 
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VENTE PAR CORRESPONDANCE 

36 rue des Rigoles 75020 PARIS Tél 43,49.00,12 Fax 43.49.59.66 

PORT - de 1 Kg + 25F de 1 à 3 Kgs + 38F - CB - CR BT- chèque à l'ordre de PROOIS 

VENTE COMPTOIR 

312 rue des Pyrénées 73020 PARIS Tél 43.49.32.30 
Fax 43 49.42 91 Lundi à Samedi 9H30 à 19H 



P Y R 


E N E H $ 

■PRODUITS Dt MAINT? 


NANÇE 

soudure 

Uÿ tüttMüw __ 

190 ET _ 

250 gr IttlMfitt. . 

MOgr W1ft4*«. , 

1K0gr 10/1 »n»__ 

MO gr SrtOèiM 
590 gr SftQtffl* 

tresse à dessouder 

1.20 in . 

IJOlH F 
»m ; 

produits chimiques 


COMDOS 
chimique 
axial 

1,09 

1JÜFG3V 1.10 
UUF4B0V .. 2 M> 
UvFlïV ... 1.10 
IT#(3Ï ^ 1,10 
itWïF icev .. 4» 

m ^ i.io 

ütf «Y 1.60 

H# 140V .... 4.10 

a/SY,™. MO 

ffl/f B> 1.» 

cwmi™ i.so 
w_ 2 » 

IW140V 3.05 
BMW ... 1.09 
«V ... ?» 
»V 1.IO 
BMW fi» 
arnv. u s.» 
wr - a.® 

OWfWV,,. 4.00 
nirfîSV .._ 2.G0 
flw*9 .... 9.10 
AUFS3V .... 4.BQ 
IBtrfîSV . 3,00 

imruv.. i.io 
aW8V„ (-70 
ZlStüf 43V 17 JO 

HHUF24V.. (.75 

morsav n.w 

hiuFhv _ a.™ 

OHuFHV 14» 

«MUV 81J0 

tantale 

1HFB v _ 1 .® 
4' lrfMV _ 1.« 

unrav .. mo 

MW 35V „ 1.00 

Irtf H* .... I BS 

WW... 1,00 
ÜtfKV _ 1.« 
WKV _ i.W 
(VBV w UB 

3 .«3 

190 

céramique 

63V 

SlpFiMrtF0.tfi 
Iffi#,_9 lM 


type MKT 

m irrf É lOftif MO 

f«mf -_i,9fl 

220rtf 1.5Q 

3»W - 1® 

471ünf-1,» 

SGOHF ^__ 1.90 

SfiOnF -S.T0 

Hrf 2,40 

l.h_9.» 

MKT ou 
disque 
haute te ns h 
non poiarh 

270pF2W»¥ fl.W 
JiÛpF 2000» .. 4.90 
470PF ÏQrtrv fi.» 


IhFIflOOV S.90 
11# MW»™ O.» 
I.Srf 400V ... 1.90 

i.htewv ^ a io 
1.5nf trtHV .. 9.» 

l.finFJÉÛCQv 7 JO 
l.SnF 3000V 1l,U 

1. aitFifloov H s » 
MhFHttv 10 .» 

2. MF40QY _.. 3.00 
2,21* fcXWV ,. 7.» 
2.2HF 3000V 14,00 
2.7WMOY h* 110 

â.»k*iHWw .. s.» 




i«fC, 


1SMF 1BMV „ F UT 
A7HF3SW ifeO 
4,77# «DY .... 2.» 
4.71# 2M0V .. 7.» 
4,7nfSMfiV .. 0.» 


M*F VmV 10,70 
5.*# 3000V .. 9.» 
TJnflSttv „ fi.H 
7,51# 2Q00V , B,N 
fijï# ÏÛMV 9.00 
B.InF 2000V 11,00 
10HF 400V .. 100 
IfalF _ 7.» 

UHF 200QW .. 9.H 

12nF 290V ... 2,90 

I3r# IWtf -, fi» 

13nF 1900V ., 5.90 
lînF 4»V ... 3lM) 


299V ™ 1JW 


33nF 250V ... 
33nF UOv ... 
■nr.t S3ay .. 
33NF 1000V . 

ÎMV „ 
4THF 130V ... 
4ft# 1«Û0w 


13.11 
.. 7J0 
.. 190 


0.10 

19.B0 


11 « 
. ÎM 
9.50 
13,M 
. 1.90 
3KmF 400V _ 5.90 
ÏWhF 1Î30V ZO.Oo 
330nF 2WV .. 2.00 
3HnF 400V _ 5.15 
3«NF6»V 15 J» 

470nF 250V .. 2.90 
470nF 4»V .. 5.» 
MOTIF 250V .. 5.90 
BfSONFjSflV 10.» 
680nF 400V 19.00 

OÎCnF 2WV _ 0.90 

luF 250V_4,59 

1i#«flV__ 5.90 
1,2wF 25(IV .. a90 
1.fc*2MIV _ E.90 
i.hfFttOV 10.70 
2.2uF 250 m ., 12.» 
2Jx#4«fr.. 1S.» 


4,7W=250V 11.00 

G.BHJF 250V 24.00 

Chimique 

bipolaire 

2 2UF39V . 42,00 
12uF 50V .. 42.00 
3,9uF 100V .. 52,00 
4.7VFWV „ 48.» 
5WF 50V u 42.00 
GtaFECV . 48.» 

., 42.00 


12UFS0V _ H.» 

FUSIBLES 

verra 5x20mm 
rapide 


la boîte de 10 

lQÛfflA 4.SO 


250mA . 4.» 

ïl SUA 4.GO 

WOmA . 4.» 


2JA ... 

3.1BA . 


verre 5x20 
temporisé 
la boite de 10 

100mA . 5.00 

ttfrn* . (00 
a 15mA 5,W 

5«WiA Ï.M 

IA__G .00 

ua* ,M W „ (.« 

t.OA ..._..... S.W 

2A .. (.00 


ISA ... 
3.1SA . 


verra 6x32 
rapide 

la boîte de 10 

180mA L - n -1 . 9.00 

ÎOOiTi*-MO 

315mA ___ ( 90 


OOUmA 4,00 

IA .. 1.00 

MA _..... MO 

SA___9,00 


31 Ml , 


,, MÛ 


Verre 6x32 


IA.. 

tJA . . __ 

9.90 

3.90 

2A ,.....u..^.i, 

9.90 

2.5A 

9.90 

3A 

6.9Û 

4A . . 

J. 90 

14__ 

1.90 

résistance 
fusible 1/ZW 

i Otan 

2.2 Ohm ...... 

ÎJÛ 

î.«i 


4.7 Ohm_U» 


1 Kotim __ i JO 

PONTS 
de DIODE 

wdiSJomvgjQ 

ÎAMOV Iig» 5.50 


8a flOQV Hgn# 11 JO 


«AMW™ 3t.» 
35A 200V 90^820,00 

POTEN¬ 

TIOME¬ 

TRES 

axe plast 6mm 

1«9n —_ r |.BO 

iK log _ 5,90 

ÎKttn I.BO 

ÏMog_5.80 

(K9rt i . 5.» 

ka --5 l» 

10K Mn_ 5.90 

1QK ks§ ,_. LH 

MM In.. 5.» 

20KN3S __5.90 

ÊflK hn B.H 

50X89S . 


B.90 

lOOKlOg , mr (.90 

200K Hn_5,90 

ÆOOKkïi _ 5.90 

5O0K lin __ 5.90 

KWKIüJ (.90 
IM lin .....,..U.. 5,90 
IM lofl 5.H 

RESIS¬ 

TANCE 

ajustable 3/4T 

horizontal 

vertical 

fÛQÛhlîMiiH 150 
ittOhfrt, V 1.B0 
ÏOOÛlnmflU 1.50 
fflt'OhnuV 1.10 
$»Ohnv*H MÛ 
500 Ohrnt V 1.50 

IA H_MO 

1KV MO 

«H™-Uû 

aKV^».^. mo 

w H „ i ■■ Mû 
5AV mm ,™„™ î-Sû 
TOK H ..U.....U, MO 

1CHE V . MO 

2WH-MO 

20RV.^,^ MO 
50KH_ MO 


ÎBdKH... 


Mfl 


1 .» 

100K M 1.» 

zOÛK V_ hw 1.» 

590K N- Tl.» 

500KV.^,^.,. 1.EO 
IM H 150 

1MV„^™™ 1.» 

MT 25 tours 

horizontal 

vertical 

lOÛ Otons H O.H 
100 «ni V 5» 
an Otant H 8 » 
MtaCHtmtV fi.» 
GQO Otant H 6.» 
BOO Otant V fi.» 

IX M_6» 

IICV^^,^... 5.90 

1KS_fi» 

ZR V__ 5» 

5XHu™_ E.» 

fi» 

19KH.„.... 5» 

10«V ._ fi » 

20AH__ fi» 

20K V ^-... (.» 

5<WK.-„_fi» 

BOK V_fi.» 

lOOF, N 5.» 
1«5K V 5.» 

200RH - 6.» 

200K Y 5» 

«KH._B» 

500K Y .. 5,H 

im a __ e.» 

1»V^__., K» 

1/4W carbone 

5% 

de lu alOMii 

lOmAnn ïtlwMÆO 
1» ittème vthur7,5D 

1/2W carbone 

S% 

de 1CU 10ML1 


1/2W métal S^; 
de Q-2ZÜ à 
0.82U 


1W carbone S% 
delWà lOMii 

10 m4nH vitl«irfi.« 

bobinée 4W 

deltlàLTKU 

RBG9 . 2.» 

bobinée 7W 
delà à1KÜ 


SW céramique 
de 0,1 £i à S.2tCï 

AXfiW_... 2.» 

9W céramique 
de 1 il à lOKii 

AK9W fi.» 

QUARTZS 

1 HHI..._ 49» 

I. 6413 MHz IJ.» 

2 Mrtl 19.50 

10*7112 MHZ 19.» 
2.4070 KHZ 19.50 
Mien_(.» 

3 MHz __9.50 

3.27S8 MHl .. 3.50 
i 57944 MH, e» 
3.579545 MHZ 9.» 
3.8864 MHz .. fi» 

4 MHz__ J.» 

4.194304 M Hï 9.» 
4.4-3341 i MHz fi.» 
4,(1520 MHz fi.» 

5 MHZ (50 

B.OfififiMHz _ fi.» 
5.105 MHz ._ fi.» 
(MHl.. u _ fi» 
(.144 «H* „„ fi.» 

9.4 MHZ __ B» 

fi SfiJfi MHï .. fi» 

7.Î728 MHz _ (» 

fi» 

9.907230 MHz B.» 
9.34*4 mi _ fi» 
M304 MHz _ fi» 

10 MHz - (» 

10.24 WHI ... fi» 

fi» 

II. 0592 MHZ B» 


15 MHz __ 9.50 

15 MHz__ 4» 

19,432 MM! ., 9» 
19.4808 UHï 4.5Û 

70 MHz_4,50 

24 MHz- 14M 

24.925 MH t.. 4.90 
57 MHz T.M 

OUART2 
OSCILLA¬ 
TEUR 
boîtier DIL 

1 MHz «.» 

8 MHz —_32» 

14.J1# MHZ 32» 

19-495 Mttï M» 

24 MHZ_32» 

32 MHz__ 39» 

33 MHz™. M» 

39 MHZ_-, 32» 

MMHz-32» 

«a MHZ_ 92» 

SO MHz _ 32» 

50 MHZ_.... «» 

89 MHz __*» 

W MHZ H» 

SELFS 

1 UH ■ 2» 

5.2 ÜH -2-50 

10 UH -_ï» 

22 UH 3» 

«7 uH .....- 2.W 


81 uH _2.50 

IttuH - 2M 

VARIS¬ 

TANCE 

60 V . iim m u .. fi» 
1»V__ fi» 

ISOV i» 

250V_ 3» 

420 V —8.90 

ZENERS 

3.4W 0-70 

1.9#_O» 

DiOOË micro- 

ondes axial 

--- Wf 


ctanûgi 


55» 

_ »» 


.. 7» 
.. (.80 


inrlngue tllfctal* Mml 75» 

SCHJFf I FWHT fiSOml--- ».» 

F2 SOCIAL CONTACT 210ml ..._«.» 

F2 SPECIAL CONTACT 550ml 99.» 

S1TOSÉC rwnnytrt fiSOml___... Afi» 

HTBHOfOOÉ dMhumhHflHl 650mr.... ïfi.M 
GIVRANT 210ml .. ,, .. ■ 4(» 


.- «» 


CIVFtANfT fiSOml__ 

HHwytnt FLUX dfi SOU UUBE SSOfflt .. K.» 

KF12M VERNIS ISOMHTOfiOril -»» 

flEYEUTEUfl UCM 5» 

PiflCHiOaUflE 4M f ER Whft pour 1| ifi» 
PEFICHLOnURE de FER Hdan H uu ... 35» 

eïAUAQ Aimms* t tfokl IM|-4S.» 

ET AM AD 4Mmfl» 4 179» 1 121 _59» 

n-ftoYwit dtH WMO 75tal-- SS» 

plaque Cl preaensibHJ»ée 

200 1 300 SF IG^iOémû du fiJlOème_35» 

2tl^»Û DF 1 »» 

plaque essai bakélite pas 2M 

ytrtim. pttlMIt 1»‘1» Î4» 


-M.» 

GRAVEUSE WfcAlt KF 1flO J 2M _ 205.» 
MEÇJLflUSE KF 4 H» Î5Û-4M _ M.» 

gaine thermo-fétractable 

l.fi ItaTl 9» M»fl <im 1-Wm 

2.4 mm __B» M Ig et* 1.20m 

J.2 «taP__J»lt4g dm 1.20m 

4.9 nwn. . 12» Il 1g » 1.2Qm 

«.4 nwn___ 12.» M lj d# 1-»™ 

supporta circuits intégrés 


e t#___o.» 
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16 br .„ I, 0» 
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INDICATEUR 

TÉLÉPHONIQUE 


A quoi ça sert ? 

Dans une installation téléphonique comportant 
plusieurs combinés, il est difficile de savoir si la 
ligne est prise par quelqu'un d’autre. Le monta¬ 
ge que nous proposons ici vous permettra de le 
savoir. Quand le rouge sera mis, vous n'aurez 
plus aucune excuse pour intercepter les conver¬ 
sations de la famille ou éventuellement brouiller 
les communications d ! un Modem ! 

Comment 
ça marche ? 

Lorsqu’une ligne téléphonique est libre, il exis¬ 
te entre les deux fils une différence de potentiel 
d'une cinquantaine de volts. La prise de ligne se 
traduit par une baisse de la tension qui descend 


commandée par une tension 
positive, ce qui permet l’en¬ 
trée en service de l’oscilla¬ 
teur. 

Le circuit de déclenchement 
de r oscillateur est égale¬ 
ment un trigger de Schmitt 
mais qui sera utilisé avec ses 
deux entrées en parallèle. On 
peut également mettre une 
des deux entrées au potentiel 
positif de l 1 alimentation, le 
fonctionnement sera le 
même. Deux diodes, D5 et 
D6, protègent l’entrée contre une éventuelle 
défaillance des composants précédents. Les 
résistances R3 et R4 constituent un pont qui per- 
mettra d'envoyer sur l'entrée la tension de la 
ligne. Le condensateur C2 filtre cette tension et 
permet d'éviter une commande par la sonnerie 
tout en limitant une éventuelle présence de para¬ 
sites. Le détecteur est relié à la ligne par un pont 
de 4 diodes, ce pont permet de s'affranchir de la 
polarité de la tension de ligne ; on retrouvera 


doutez. Vous respecterez la polarité des conden¬ 
sateurs chimiques et celle des diodes. Pour ces 
deux types de composants, nous avons employé 
une pastille carrée correspondant, pour les 
condensateurs chimiques au pôle positif et, pour 
les diodes, à la cathode. Avec les valeurs indi¬ 
quées, la diode électroluminescente clignote 
lorsque la tension d'entrée est inférieure à envi¬ 
ron 20 V 

E L. 



Figuré f ; Schéma dé notre montage. 

aux environs d’une dizaine de volts. Il suffit 
donc de détecter cette variation de tension que 
l’on rencontre en tout point de la ligne pour 
savoir s’il y a occupation ou non. Par ailleurs, 
lorsqu'une sonnerie se produit, il arrive sur la 
ligne une tension alternative de grande amplitu¬ 
de qui risque de perturber notre dispositif ou 
même lui faire rendre Pâme si on n’y prête pas 
attention, il faudra donc prendre les précautions 
nécessaires, 

Le montage est alimenté par deux piles de 1,5 V 
fournissant une tension suffisante pour rallu¬ 
mage d'une diode électroluminescente. Le dis¬ 
positif utilise un circuit intégré CMOS dont la 
consommation sera, en période de repos, prati¬ 
quement nulle, inférieure au courant d’autodé¬ 
charge des piles. 

Pour réduire la consommation, et permettre une 
bonne visibilité de la diode, nous lui associons 
un oscillateur qui fera clignoter la diode en l'al¬ 
lumant un bref instant et en la coupant nette¬ 
ment plus longtemps. L'oscillateur est construit 
autour d'un trigger de Schmitt, Cil a, monté en 
oscillateur astable avec deux résistances diffé¬ 
rentes pour la charge et la décharge du conden¬ 
sateur. L'une des deux entrées du trigger est 


toujours une tension positive sur l’entrée du 
montage. Compte tenu du faible courant néces¬ 
saire au déclenchement, nous avons installé en 
amont un filtre symétrique composé de deux 
résistances, RI et R2, et un condensateur (Cl) ; 
ce filtre atténuera la tension de sonnerie. 
L’impédance présentée par le montage vaut 
environ 4 Mégohms, autrement dit une valeur 
qui ne risque pas de perturber l’installation. 

Réalisation 

La réalisation proprement dite ne pose pas de 
gros problèmes. Les piles utilisées ici sont des 
AG 2 ou 3 (ces dernières ont une capacité un 
peu plus importante), elles sont fixées dans des 
supports élastiques spécialisés qui seront fixés 
sur le circuit imprimé par des brides de fil de 
cuivre. Cette technique assure un excellent 
contact. Le contact négatif de la pile est assuré 
par deux cavaliers installés sous la pile reliés 
l’un au montage et l'autre au support de pile, 
assurant de ce fait une mise en série. La diode 
électroluminescente sera de préférence une 
diode à haute luminosité, des diodes qui ont 
l’avantage de bien se voir comme vous vous en 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Sem ï-conducteu r s 

* C!1 : Circuit intégré CMOS 4093 

* DI, D2, D3, D4 r D5, D6, D7 : Diodes sili¬ 
cium 1N4148; 

* DS ; diode électroluminescente rouge, 
haute luminosité 3 mm. 

Résistances 1/4 de watt 5% 

* RL R2, R3 : 2,2 MQ * R4 : 680 kQ 

* R5 :10 MÛ * R6 :47 k Ü 

* R7 : 470 Û 

Condensateurs 

*C1:220 nF MKT 5 mm 
>€2 :2,2 pF chimique radial 10 V 
- C3 :1 pF f tantale goutte, 6,3 V 

Divers 

* Piles AG 3, porte-piles AGS 



Figure 2 : Circuit imprimé, vu côté cuivre f échelle 1 



Figure 3 ; Implantation des composants 


84 


LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 






























































UN SIFFLET 
À ULTRA-SONS 


A quoi 

çà sert ? 

Cette réalisation permettra à son utilisateur 
d'appcller son compagnon canin (Tune manière 
totalement électronique à l'aide d'une salve 
d’ultra-sons, Elle pourra servir aussi à ceux qui 
n’apprécient guère les crocs menaçants d'un 
molosse, pour le tenir en 
respect ou calmer son 
agressivité, La bande de 
fréquence des sons per¬ 
ceptibles par l'oreille 
humaine se situe environ 
entre 20 Hz et 20 kHz. Et 
encore, il faut signaler que 
les enfants dont le tympan 
est très souple peuvent 
capter des fréquences plus 
hautes ou, que les per- 
sonnes âgées, un peu 
« dures de la feuille » ne 
captent plus les fréquences 
aiguës pour des raisons inverses, Il n'en va pas 
de même avec les chiens, dont on pense que le 
seuil audible maximal est très supérieur et 
atteindrait 80 kHz ! On connaît aussi la formi¬ 
dable capacité des chauve-souris ou des dau¬ 


phins à détectecter des obstacles grâce à leur 
sonar perfectionné, copié ultérieurement par les 
militaires sur les sous-marins, 

\ On trouve dans le commerce un véritable sifflet 
à ultra-sons pour les chiens, qui seront appelés 
d'une manière quasi silencieuse. 

Il n’y a qu’à observer le mouvement des oreilles 
de ranimai pour se persuader qu’il a effective- 
ment reçu le signal à ultra-sons. 

Comment 
çà marche ? 

Il nous faut produire une fréquence élevée, en 
fait de 40 kHz, puisque notre émetteur ne sera 
pas un haut-parleur, mais un simple transduc¬ 
teur à ultra-son s. La fréquence de résonance du 


modèle MUR ATA employé est précisément de 
cet ordre de grandeur pour un rendement opti¬ 
mal. Une tension alternative sera donc convertie 
en pression acoustique sur une petite pastille 
émettrice. 


Le schéma se résume à sa plus simple expres¬ 
sion et vous est proposé à la figure 1. 

Le circuit intégré ICI, un modèle C/MOS por¬ 
tant la référence 4047 est chargé ici de remplir 
la fonction d’oscillateur astable. 

En fait, ce circuit est capable de réaliser bien 
d’autres bascules encore, si l’on applique des 
niveaux logiques précis sur certaines de ses 
bornes. 

Il sera employé ici comme un oscillateur com¬ 
mandé : à F aide du poussoir noté PUSH, on 
applique un niveau haut sur la broche 5, et on 
dispose sur les sotties 10 et 11 de deux signaux 
carrés parfaitement complémentaires, c'est à 
dire opposés d’une manière logique. 

Il suffit de monter les composants périphériques 
C2 et PI pour construire une base de temps pré¬ 
cise et stable, La pério¬ 
de du signal de sortie 
sur Q ou sur Q barre 
obéit à la relation : 

T = 4,44 x R x C (-R en 
M Q et C en pF), soit 
4,44. C2. PL 
En prenant pour C2 une 
valeur de 1 nF et pour 
F ajustable PI une 
valeur de 10 kü, on 
trouve 

T = 4,44. 0,001. 0,005 
= 0,0000222 secondes, 
soit une fréquence de 
f=1/T = 45045 Hz si PI est réglé au milieu de la 

course, 

IJ sera facile sur PI de peaufiner le réglage pour 
atteindre 40 kHz, Les broches 8,9 et 12 sont 
reliées à la masse, alors que les broches 4 et 6 
restent au niveau haut. 

En appliquant au transducteur à US des signaux 
complémentaires, nous doublons l'amplitude de 
la tension de commande, donc la puissance 

émise, 

Quelques portes inverseuses permettent de 
relier le transducteur au circuit ICI. 

Réalisation 

pratique 

Le circuit imprimé regroupe tous les compo¬ 
sants et pourra trouver place dans un petit boî¬ 
tier. Le poussoir de commande ne coupe pas 
l'alimentation de la pile de 9 volts, que F on 
pourra débrancher entre deux utilisations. 

En position médiane, donc sans l'aide d’aucun 
fréquencemètre, le signal de sortie est proche de 
45 kHz, Si vous souhaitez atteindre exactement 
40 kHz et augmenter l'efficacité du sifflet, on 
devra ajuster PI. 
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Attention, le signal ne doit pas être appliqué 
longtemps aux oreilles d'un chien, ni de trop 
près, et surtout pas à proximité d’un jeune 
enfant ou d'une personne utilisant un appareil 
d T aide à la surdité. 

Guy Isa bel 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Figure 2 : 

Circuit imprimé , 
vu côté cuivre, 
échelle T 


Semi-conducteurs 
- ICI - oscillateur CMOS 4047 
IC2 = quad riin| * wàWD 


Figure 3 : 
Implantation 
de s compo¬ 
sants. 


u.S 


Résistances 
■ RI = 1 kQ (marron noir rouget 
. R2 s 18 kQ {marron gris orange) 
• PI = ajustable horizontal 10 kQ 


Condensateurs 

* Cl = chimique vertical 470 pF/25 volts 

• C2 = plastique 1 nF 


Divers 

* 2 supports à souder 14 broches 

* poussoir à fermeture pour €1 

* coupleur pression pour pile 9 volts 

* émetteur à ultra-son (MURATA MA 40 LIS) 


Ii-~i-srr 1 .rjn ffJJusjJJ» 


Pile 9 volts 


PRODIS 


EIECMIIIQUE 


VENTE PAR CORRESPONDANCE 

36 rue des Rigoles 75020 PARIS Tél 43.49.00.12 Fax 43.49.59.66 

PORT. de 1 Kg + 25F de 1 à 3 Kgs + 3BF - CB - CRBT- chèque à (‘ordre de PRODIS 

VENTE COMPTOIR 

312 rue des Pyrénées 75020 PARIS Tél 43.49.32.30 
Fax 43,49.42.91 Lundi à Samedi 9H30 à 19H 


pochette résistances 1/4W 

poch de 100 de même valeur 

__7.50F 


valeur* disponibles en pochette : 

OIM £M,7£Mi,6LM0£2-33£ï-47i2-75£> 
1Ü0SM SOi>2a0l>3MK2-390LT-470£2- 
CS01MK£M .5K£ï-2.2Klï'3,3K£i«4.7Kii 
5.6KJÏ-6.8Kfl-1 DKa-15Ki2-22K£î40K£i 
33K11-47KJM 0QKft-22OKQ-330Ki> 
470KD-660K1MIA1I 
pochette résistance 5W 

IA .... IBFIwlO 

2.2ti... 10F les 10 

4 _ 7 Œ . .... 19F lee 1Û 

S.fiii .... 10F les 10 

6,&£i .»>.v... ISF I** 10 

0.2ti..„.ISF tas 10 

lOii .» ioF le* io 

pochette condensateurs 
chimiques type radial 
luF 63V ,»,.,....».»»■■■»■■" 10F les 20 

2.2«F 63V _».»» 10F le* M 

3,3uF 63v .»»- 10F le* 20 

4,7uF 63V .-.10F les 20 

6.8uF 63V ...10F la* 20 

IOuF 63V .».......» 10F les 20 

22UF25V « —■ 10F les 20 

22uF 63 V. . .—— 15 F tes 20 

33uF 25V.- 10F le* 20 

33uF 63V „...» 1BF le* 20 

47uF 25V ...»--- 10F le* 20 

47uF 63V...».. 15F les 20 

68uF 25V.—... ISF le* 20 

66uF 63V .»..»»... 20F les 20 

lOOufàSV... 10F le* Z0 

IOOuF 63V ,»».»«».»-. 20F le* 20 

220uF 25V ...„»„„.— 10F les 10 

220uF 63V ....„»»».»» 35F les 20 

330uF 25V ...»__ 20F le* 20 


330uF 63V ..25F les 10 

470UF25V .-...13F le* 10 

470uF 63V .... 35F les 10 

6 S 0 UF 25V ....20F le* 10 

660 uF 63V __— 48F les 10 

1000UF25V ... 25F les 10 

IOOOuF 63V .. 35F les 5 

ZÎOOuF 25V ».—.20F les 5 

220ÛUF63V ..45F les 3 

pochette condensateurs 
céramiques pas 5,08 

4,7pF .»..... 7.50F les 30 

lOpF .... 7.50F les 30 

12pF „„»»»...— 7.50F les 30 

ISpF... 7.50F les 30 

22pF.... 7.50F tes 30 

27pF..... 7.50F les 30 

33pF.... 7.50F le* 30 

47 pF.... 7.50F les 30 

flipF ... 7,50F les 30 

82pF. 7.50F ie*30 

lOOpF ..««»» 7.50F les 30 

150pF 7.50F les 30 

220pF... 7.50F 1** 30 

470pF ..»». 7.50F les 30 

InF .. 7.S0F le* 30 

TOnF .. 7.50F les 30 

22nF... 7.50F I** 30 

47fiF... 7.50F les 30 

pochette condos, précisîor 
2% Philips pas 2*54 

4,7pF ... 0F le* 30 

22pF ....... 9F le* 30 

2?pF... 9F les 30 

33 pf .. 9F les 30 

47pF ......»,.».9F le* 30 

6flpF ..9F les 30 

150pF..».9F |ÈS 30 

InF ».»»».»»».-■».«..-9FU* 30 

22nF .»»» 9F1** 30 


multi-couche pas 2,54 

lOOnF .-. 12F les 30 

1Û0nF ..... 35F les 100 

pochette setfs 

1uF .... 15F les 10 

2 , 2 yF...»»». 15F les 10 

IOuF .... 15F le* 10 

22uF .... 15F tes 10 

$0uF ... 15F les 10 


1 QOuF ........« ' 15F les 10 

VK200.- 25F le* 10 

pochette zeners 3/4W 

3 . 3 V Mlï .10F les 30 

5 . 1 V,.... 10F les 30 

pochette diodes 

1M4007... 9F les 30 

1N4148 ...».. 10F le* 100 

pochette transistors 

2N2222A.»- lOFIeslO 

2N2907A »»«» 10F le* 10 

2N2369A...... 10F les 10 

BC546B ....- 10F le* 30 

BC547B .—- ». 10F 1#s 30 

BC557B .... 10F les 30 

BF245A ...»...» 15F les 10 

Bf245B ....» 15F les 10 

pochette divers 

interrupteur* IflT 25F les 10 

embase Jack 3.6mono., ISF les 10 
bouton poussoir .......... 18F les 10 

HE10F 2*5 . 20F les 10 

HE10F 2*25 .*.»».»■ 33F les 5 

lad 5mm rouge.- 15F les 30 

led 5mm verte .. 15F le* 30 

lad 3mm rouge .,»„».». 15F tes 30 

led 3mm verte ......-* 15F les 30 

supp Cl Bbr ,-............. 3F les 10 

supp Cl 14br . 6F le* 10 

suppCil6br .. 7F tes 10 


suppCMSbr ...»»». 6F les 10 

supp CI24br ......»»»,». 11F les 10 

supp CI 2Sbr .. 12F les 10 

supp Cl 2Bbr étroit ...... 12F le* 10 

supp Ct 32br 14F le* 10 

périlel M... 30F les 10 

périt*! F chas*. 45F le* 10 

RCA pts*t M .». 19F les tO 

Jack 3,5 M mono .»... 20F le* 10 

radiateur T0220.», 25F le* 10 

papa ajustlOpF . 2ÛFIe*1D 

capa ajust 20pF . 20F les 10 

cap* ajust 45pF ...»»»». 29F te* 10 

PROMOTIONS 

rés. résistances 6p .». 2F 

le* 10 de même valeur .. t5 F 

capa ajustable .. 2.SOF 

back up 0.22F .. 14F 

1**10 ...».-.«. 120F 

support PLCC 66 5,50F 

le* 10 .».-.-.- 49F 


support PLCC 64 
les 10 


6.50F 
.... 55F 


Qyartz 3.2766 . 9.50F 

le* 10 ...*.«R—- 2BF 

Quartz 4Mhz ...». —■—4.90F 

Ees 10 . MF 

Quart! 12Mhi . 4F 

les 10 ..... 

Quart* 26.625 ---» 4,90F 


40F 


Quartz 27M hï -- 7,90F 

les 10 ..».»».-.*.C5F 

forêt 0,6 ...-. 3.50F 

lee 10 .*.«.. 25F 

forêt 0,6 ..... 3 SCF 

les 10 . 25F 

forêt 1.....». 3-50F 

les 10 ..»-- 25F 

forêt 1,21**10. 25F 


cible nappe 10c gris »» 3.50F le m 

la bobine 30m .. 75F 

cible nappe 10c coul le m 5,50F 
câble blindé 8c rond .... 4,50F le m 

le* 10m .. WF 

b a rente HE10M 2*40pla 6.50F 

HE10F 2*5pta.«.—■ 2 50F 

tes 10 ..—■ 20F 

pêrltel F châssis .... 5.5QF 

pérltel Mâle . 3-5W 

cordon pérltel M/M 9c 15F 

les 10 . W 

cordon péfttel M/W 25c ..»».».» 25F 

les 16 . 15° f 

bouton poussoir ... 2,50F 

interrupteur 1 RT ... 2,90F 

Interrupteur 2RT .. 5.90F 

embase jack 3.5 moîw .. 2,50F 

led 5mm ou 3 mm ... 0,50F 

support led 5mm ou 3mm .. 0.50F 

radiateur T022Ü..», 2-MF 

le* 10 .....25F 

alimentation 300mA. 1®F 

alimentation 500mA 9W 25F 

alimentation 500mA 11W».26F 

alimentation 800mA ..», 35F 

boîtier BA4 KF .. 1« f 

boîtier D30 KF... W 

boîtier VQ5 165 k125k38 . 15F 

boîtier VD7 220X140X45 ....»■», 29F 

extracteur PLCC.«- 2» 

extracteur Cl.191 

pince coupante .. 19F 

pince plate .. 3SF 

pompe à dessouder .. 19f 

support de fer --...».- 25F 

fer ANTEX 25W panne fine 135F 
fer WËLLER 16W ou 36W*.».. 145t 

mlnl perçeuse ..—..-.* 5* 

graveuse + Insoleuse KF.59Üf 

programmateur STACK-SYS 650f 
MAV03 »..... 690F 

suite page 91 
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5F 

QF 
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»F 

ÛF 

OF 

9F 

iOF 

iûF 

5F 

15F 

!SF 

ÎOF 

iûF 

K3F 

»F 

50F 

ÎOF 

MF 

m 

25F 
10F 
25F 
23F 
55F 
ISF 
25 F 
15F 
29F 
29 F 
19F 
19F 
35F 
19F 
25F 
I35f 
145 F 
59F 
595F 
050F 
B90F 
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REPOUSSE 

TAUPES 

ELECTRONIQUE 


A quoi 
ça sert ? 

Lu toxicité de plus en plus importante des divers 
produits destinés à chasser les «nuisibles» 
conduit de nombreuses personnes, soucieuses 
de préserver V environne ment, à se tourner vers 
des solutions moins polluantes à défaut d’être 
plus naturelles. 

Chez les jardiniers amateurs, le chasse-taupes 
ou repousse-taupes électronique fait ainsi mer¬ 
veille ou plutôt ferait merveille si son prix bien 
souvent prohibitif n’était pas un frein à son uti¬ 
lisation. Ce prix n’est en rien justifié puisqu’il 
suffît d'une poignée de composants pour réali¬ 
ser un tel appareil ; ce que nous vous proposons 
aujourd'hui. 

Comment 
ça marche ? 

Nous n'avons pas la prétention d’être expert 
«es-taupes» aussi nous limiterons nous à vous 
expliquer ce que disent les spécialistes, à savoir 
que pour faire fuir ces déplaisantes bestioles, il 
suffit de produire dans le sol à intervalle régulier 
des vibrations ou sons d'assez basse fréquence 
pour les terroriser Les taupes sont en effet qua¬ 
siment aveugles mais ont une ouïe très fine et, 
même si le bruit produit n'est pas très puissant, 
il suffit à les éloigner dans un rayon de plusieurs 
dizaines de mètres autour de sa source. C'est 
comme cela que fonctionnent les appareils du 
commerce, ainsi que le notre bien entendu ! 

Le générateur de bruit n’est autre qu'un simple 
buzzer ou ronfleur électronique dans lequel un 
éîectroaimant fait vibrer une palette métallique. 
Lorsque l'on sait qu’un tel composant est peu 
encombrant et coûte une dizaine de francs envi¬ 
ron, se fatiguer à faire la même chose avec des 
composants électroniques ne présente aucun 
intérêt. L'électronique vient par contre à notre 
secours sous la forme d'un multivibrateur réali- 




NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Figure f : Schéma de notre montage 


Semi-conducteurs 

* ICI : 555 CMOS 

* Tl : BC 557,558 ou 559 

Résistances r 
1/4 de watt 5% 

* RI ; 470 kohms 

* R2 :150 kohms 

* R3 :12 kohms 

Condensateurs 

* Cl : 10 pF 25 volts chimique radiai 

* C2 :100 pF 15 volts chimique radial 

Divers 

» Buzzer électronique ou électromécanique 
6 volts. 


sé autour d'un 555 CMOS. 

Son rapport cyclique est de l'ordre de 1710 
et sa période d’une dizaine de secondes. 11 
déclenche donc notre buzzer pendant une secon¬ 
de toutes les 10 secondes environ, via le transis¬ 
tor Tl, réalisant ainsi l'effet désiré et minimi¬ 
sant la consommation du montage. 


Réalisation 


La partie purement électronique ne présente évi¬ 
demment aucune difficulté vu sa simplicité, par 
contre la réalisation mécanique devra être soi¬ 
gnée vu T environnement du montage. 

L’idéal étant de pouvoir enfoncer îc générateur 
une vingtaine de centimètre sous terre, nous 
vous conseillons de le placer dans un tube de 
PVC destiné aux canalisations d'écoulement de 
l'eau 

Une extrémité sera façonnée en pointe par 
simple chauffage à la flamme du gaz et étanchée 
ensuite soit avec de la colle à PVC soit avec du 
mastic approprié. L’autre extrémité recevra un 
bouchon à vis, toujours en PVC, permettant 
ainsi une mise en place et un échange faciles des 
piles. 

L'idéal pour ï'alimentation est de choisir quatre 
piles R 20, soit une tension de 6 volts. Si vous 
utilisez des piles alcalines vous pouvez compter 
sur une autonomie de plusieurs mois. 

Pour ce qui est de l’efficacité du montage, nous 
vous laissons bien entendu seuls juges mais 
sachez qu'elle est au moins aussi bonne que 
celle de ses homologues commerciaux, pour un 
prix de revient bien moindre. 

C.Tavernïer 
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ALARME 
POUR SACOCHE 
OU ATTACHE-CASE 


A quoi ça sert ? 

Même s’il est impossible de protéger totalement 
contre le vol un objet aussi mobile qu’une 
sacoche ou un attaché-case, on peut tout de 
même se prémunir contre un certain nombre de 
problèmes fâcheux avec le montage fort simple 
que nous vous proposons aujourd’hui. En effet, 
très souvent une telle mallette contient un 
micro-ordinateur portable de valeur non négli¬ 
geable, des papiers personnels ou confidentiels, 
un chéquier ou une carte de crédit et vous êtes 
nombreux à la laisser posée sur le coin de votre 
bureau pendant votre journée de travail et même 
parfois pendant la pause déjeuner II est alors 
très facile à une personne indélicate de consul- 
ter des documents, voir de subtiliser ce qui T in¬ 
téresse, ce qui n’est plus possible grâce à notre 
alarme. Elle réagit en effet immédiatement à 
I r ouverture de Tattaché-case qu’elle protège, 
ainsi qu’à toute tentative de déplacement de 
celui-ci. Même si le signal qu’elle émet à cette 
occasion n’est pas très puissant pour cause 
d’autonomie de son alimentation par pile, il suf¬ 
fit à attirer rattention dans n’importe quel 
bureau, entreprise ou local commercial. 


Comment 
ça marche ? 


La réalisation 


être déportée derrière un trou du boîtier, sauf bien 
sûr si vous utilisez un boîtier transparent, Selon 
le type de boîtier dans lequel vous placerez le 
montage et selon son emplacement dans votre 
mallette, vous monterez une ou deux ampoules 
au mercure que vous collerez ensuite sur le cir¬ 
cuit lorsqu’une position fiable aura été détermi¬ 
née. La puissance sonore délivrée par le buzzer 
étant assez faible, il faudra le placer derrière 
quelques trous ou fentes discrets que vous ferez, 
de préférence dans ce qui est généralement la 


Le principe adopté est fort simple et repose sur 
trois composants principaux : un circuit logique 
CMOS (consommation oblige !) pour la gestion 
de Y alarme ; une cellule photorésisümte ou LDR 
pour la détection d’ouverture de la mallette et 
une ou deux ampoules au mercure pour la détec¬ 
tion de déplacement. Si la LDR est éclairée, ce 
qui se produit quand on ouvre la mallette, ou si 
l’ampoule au mercure établit son contact, ce qui 
se produit lorsque ta mallette est agitée, la sortie 
de IC 1 a ou celle de IC lb passe au niveau logique 
bas. La sortie de IC le passe alors au niveau 
logique haut et valide T oscillateur réalisé autour 
de ICId. Cette validation dure tant que Cl ne 
s’est pas déchargé, et comme il ne peut le faire 
qu’au travers de R3 vu la présence de la diode 
Dî, on dispose d'un temps de fonctionnement de 
l’alarme d ! une dizaine de secondes environ. 
L’alimentation est confiée à une pile alcaline de 
9 volts dont l’autonomie est de plusieurs mois 
puisque l’essentiel de la consommation se pro¬ 
duit en phase d’alarme, ce qui ne devrait logi¬ 
quement pas se produire souvent ! 





partie supérieure de votre mallette. La mise sous 
tension et l'arrêt de l’alarme doivent être pos¬ 
sibles de l'extérieur de la mallette. Pour ce faire 
il suffit d’un interrupteur placé en série dans la 
ligne d’alimentation. Vous pourrez utiliser soit 
un interrupteur à clé cylindrique tel ceux que Y on 
trouve sur les alarmes domestiques ou les com¬ 
patibles PC (tous les bons revendeurs en ont en 
stock) ou bien encore des mini-interrupteurs en 
boîtier DIL que vous câblerez en série selon la 
combinaison de votre choix. Le fonctionnement 
est évidemment immédiat et ne doit poser aucun 
problème. Si vous trouvez la LDR trop peu sen¬ 
sible à la lumière, vous pouvez augmenter RI (ou 
la diminuer dans le cas contraire). Si vous trou¬ 
vez le temps de fonctionnement de l’alarme trop 
court ou trop long, vous pouvez le modifier en 
agissant sur R3. Enfin, si la tonalité du signal 
d’alarme produit ne vous plaît pas, vous pouvez 
jouer sur R4 pour la modifier mais attention, 
nous avons choisi une fréquence généralement 
bien reproduite par les buzzers piézo ; veillez à 
ne pas trop la diminuer ! C. Tavernier 
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Figure 1 : Schéma de notre montage. 



NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Figure 2 : Circuit imprimé , vu coté cuivre, echeiie 1 


Le circuit imprimé supporte tous les composants 
du montage à l’exception de la LDR qui devra 
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Figure 3 : Implantation des composants 


Semi-conducteurs 

• ICI : 4093 

• DI : IN 914 ou IN 4148 

• LDR : LDR quelconque 


Résistances 
1/4 de watt 5% 
■ RI : 47 kQ 
. RZ; 100 kil 

• R3:220 kO 

• R4:33 kfl 


Condensateurs 
. Cl, C2 :100 pF, 25 volts chimique radial 
• C3 :0,1 |iF mylar 


Divers 

• Al, A2 : ampoules au mercure 

• Buzzer piézo 

• Interrupteur à clé cylindrique 
ou mini-interrupteur DIL 


!8 


LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 









































































INDICATEUR 
DE VERGLAS 


sasiMssÉtëkMj sc 


A quoi 
ça sert ? 

Parmi les multiples dangers qui guettent l’auto- 
mobilisle, le verglas est un des plus sournois. 
En effet, il est toujours très difficile d’apprécier 
si du verglas est susceptible de se former car la 
majorité des véhicules actuels est encore 
dépourvue d’indicateur de température exté¬ 
rieure, 

Nous vous proposons donc de remédier à cela 
au moyen de ce montage qui allume une LED 
en vert lorsque tout danger est écarté, c’est Ù 
dire pour une température extérieure supérieure 
à 3 à 4°C environ. Cette même LED vire au 
jaune lorsque la température devient inférieure 
à ce seuil mais sans toutefois descendre en des¬ 
sous de 0 Û C et elle vire au rouge lorsque la barre 
fatidique des Û°C est franchie. 

Les indications de notre montage étant fournies 
au moyen de cette seule LED, sa mise en place 
reste très simple même sur les tableaux de bord 
les plus encombrés ou les plus exigus. 

Comment 
ça marche ? 

La mesure de température est confiée à une 
diode au silicium dont la chute de tension direc¬ 
te varie comme chacun sait de 2 mV par °C. La 
tension à ses bornes est comparée à deux 
valeurs de référence ajustables au moyen des 
potentiomètres P1 et P2. 


Figure 1 ; 
Schéma 
de notre 
montage 


; Selon les valeurs relatives de ces tensions, les de deux fils isolés. En effet, comme cette même 

S sorties des comparateurs 1 et 2 sont à des carrosserie sert de conducteur de masse à de 

| niveaux haut ou bas et rendent conducteurs ou nombreux équipements électriques du véhicule, 

bloqués les transistors Tl et T2. elle est le siège de chutes de tension variables 

Tl commande l’anode d’une LED verte et T2 qui fausseraient toute mesure réalisée par notre 

l'anode d’une LED rouge toutes deux conte- montage, 

nues dans la même enveloppe. Le fonctionnement est immédiat et ne demande 

La mise en conduction de F un ou Tautre des que le réglage de PI et P2 qui n’est pas difftci- 

transistors provoque donc l’allumage de la LED le mais demande tout de même un peu de 

correspondante tandis que leur mise en conduc- rigueur. 

tion simultanée provoque F allumage en jaune Tout d’abord ce réglage doit être fait avec la 
de la LED par combinaison du rouge et du vert, diode DI qui sera effectivement utilisée et 
Pour que le montage fonctionne correctement, il non avec une autre diode fut-elle de même réfé- 
doit évidemment être alimenté sous une tension rence. 

convenablement stabilisée ; rôle confié au régu- En outre il est nécessaire d’attendre que la sta- 
lateur intégré ÎC2. biîisation thermique du montage soit atteinte, ce 

qui demande une dizaine de minutes environ. 

Réalisation Lorsque c’est le cas, plongez DI dans un verre 

d’eau où vous ferez barboter des glaçons et un 
Le circuit imprimé proposé supporte tous les thermomètre pour congélateur, 
composants à l’exception de la LED bicolore. Dès que ce dernier indique 3 ou 4 C C, ajustez 
qui sera placée à un endroit bien visible sur le PI et P2 pour obtenir rallumage en jaune 
tableau de bord, et de la diode de mesure de de la LED. 

température. Celle-ci sera placée derrière le Laissez descendre la température et lorsqu’elle 
pare-chocs ou à tout emplace- arrive à 0°C, ajustez alors PI pour faire éteindre 

me ni équivalent devant être tout 
à la fois proche de la route, loin 
du moteur {à cause de la cha¬ 
leur qu’il rayonne) et relative¬ 
ment protégé des chocs et 
projections de gravillons. 

Comme cette diode a sa 
cathode reliée à la masse, 
vous pourriez être tenté 
d’utiliser la carrosserie 
comme fil de liaison. II 
ne le faut surtout pas et 
là diode doit impérati¬ 
vement être reliée au 
montage au moyen 
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Figure 2 : Circuit imprimé, vu coté cuivre , échelle 1 

Laissez remonter !a température et ajustez à 
nouveau P2 si nécessaire pour parfaire le seuil 
d’extinction de la LED rouge, c'est à dire le pas¬ 
sage du jaune au vert. 

Attention ! Bien que le montage soit fiable, ne 
lui accordez pas une confiance absolue et n’ou- 
bliez pas que de brusques variations de tempé¬ 
rature peuvent toujours se produire sur route, au 
niveau d'emplacements mal exposés par 
exemple ; la prudence reste donc toujours de 
rigueur sur les routes hivernales lorsque la tem¬ 
pérature est très basse ! 


Figure 3 : Implantation des composants 


NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 


C. Tavernier 


Semi-conducteurs 

• ICI : LM 393 

• IC2 :7808 ( régulateur +8 volts, 1 ampère, 
bottier TO 220) 

• Tl, T2 : BC 557,558,559 
*D1 : IN 914 ou IM 4148 

• LED bicolore : LED rouge/verte à anodes 
indépendantes {trois fils) 

Résistances 1/4 de watt 5% 

■ RI : 6,8 kfi 

• R2, R3 :15 ktt 


• R4, R5 :1 kSl 

• R6, R7, R8, R9 :4,7 kC 

• RIO, RTT : 470 H 

Condensateurs 

• Cl, C2, C3 :10 pF 25 volts chimique axial 

• C4 :0,22 pF mylar 

Divers 

• PI, P2 : potentiomètres ajustables Cermet 
de 1 kfi au pas de 2,54 mm 


PRODIS 


ElECimW 


VENTE PAR CORRESPONDANCE 

36 rue des Rigoles 75020 PARIS Tél 43.49.00.12 Fax 43.49.59,66 

PORT - de 1 Kg + Î5F de 1 * 3 Kg* + 36F ■ CB CFBT- chèque à l'ordre de PRODIS 

VENTE COMPTOIR 

312 rue des Pyrénées 75020 PARIS Tél 43.49.32.30 
Fax 43.49.42.91 Lundi à Samedi 9H30 à 19H 
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CHASSE 

NUISIBLE 

À ULTRASONS 


A quoi ça sert ? 

D’après nombre de spécialistes, les ultrasons 
auraient un effet répulsif certain sur les rats et 
souris ainsi que sur un certain nombre de «bes¬ 
tioles» tout aussi agréables comme les araignées 
et autres cafards. Cet effet serait toutefois lié à 
une nécessaire variation de la fréquence émise 
car ces animaux et insectes (ou assimilés 
puisque les araignées n’en sont pas ! ) s’habi¬ 
tueraient assez vite à un signal de fréquence 
fixe. Nous vous proposons donc d’expérimenter 
ce procédé à moindre coût grâce au montage 
proposé dans ces pages. Il génère un signal 
ultrasonore dont la fréquence varie de façon 
permanente de 20 à 40 kHz environ. Tout effet 
(Taccoutumance est ainsi éliminé. 

Comme nous avons prévu un étage de sortie de 
puissance confortable, son utilisation dans des 
locaux de superficie importante ne pose pas de 
problème particulier, 

Comment 
ça marche ? 

Le coeur du montage est un banal 555 monté en 
oscillateur astable mais, contrairement à f habi¬ 
tude, on exploite ici son entrée de modulation, 
c’est à dire sa patte 5. Elle reçoit en effet une 
fraction de la tension alternative à 50 Hz préle¬ 
vée au secondaire du transformateur d’alimen¬ 
tation ce qui a pour effet de faire varier à ce 
rythme la fréquence d’oscillation. Compte tenu 
de r amplitude de cette tension et des valeurs 
des composants passifs associés R2, 

R3 et C3, le 555 voit sa fréquence de jt 
fonctionnement varier de 20 à 40 kHz 1 
environ. La sonie du 555 attaque direc¬ 
tement une paire de transistors complé¬ 


mentaires et, après inversion par IC2 une 
j deuxième paire identique. Le haut-parleur 
connecté entre les deux points milieux de ces 
; étages reçoit ainsi une tension crête à crête 
| égale au double de la tension d’alimentation et 
| peut donc délivrer une puissance quadruple de 
f celle fournie par un étage de sortie classique. 
Comme l’inverseur IC2 est de type CMOS, 
toutes ses sections sont mises en parallèle pour 
fournir un courant de base suffisant à T2 et T4, 
Dernière précision, compte tenu des fréquences 
mises en jeu, le haut-parleur utilisé est évidem¬ 
ment un tweeter, de type piézo de surcroît ce qui 
facilite sa commande à partir de Tl à T4. 

Réalisation 

Le circuit imprimé supporte tous les compo¬ 
sants hormis le transformateur d’alimentation. 
Les transistors de puissance sont prévus pour 
être placés deux par deux à 90° ce qui permet 
leur montage sur deux petits 
radiateurs distincts sans 
accessoire d'isolement Les 
collecteurs de Tl et T2 sont 
en effet reliés au même point, 
de même que ceux de T3 et 
T4. Bien sur, rien ne vous 
interdit de monter tous ces 
transistors sur un seul et 
même radiateur mais il faudra 
alors faire appel aux clas¬ 
siques micas et rondelles à 
épaulement. Le tweeter, nous 
f avons dit, sera impérative¬ 
ment un modèle piézo. Point 
n’est besoin d'investir dans 
un produit coûteux et 
haut de gamme. Par 


NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


Semi-conducteurs 

* PCI : 555 • PC2 ; 4049 

*T1,T2:TÎP 31 ou équivalent 
- T3 f T4 : IIP 30 ou équivalant 

* PT1 : pont moulé 100 V 2 A 

Résistances 1/4W 5% 

■ RI : 10 kÜ ■ R2 : 2,2 kfi - R3 : 33 kQ 
Condensateurs 

* Cl : 1000 pF 25 volts chimique radial 

■ 02 ; 10 nF céramique ou mylar 

* C3 :1 n F céramique ou mylar 

* C4 ; 0,22 pF mylar 

Divers 

* TA : transformateur 220 volts -12 volts 
de 24 VA environ 

* HP : tweeter piézo (voir texte! 
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Figure 3 ; implantation des composants. 

contre, veillez à choisir un modèle qui «monte» 
jusqu’au voisinage de 40 kHz ce qui n’est pas le 
cas de tous les tweeters du marché. Le fonction¬ 
nement est évidemment immédiat et parfaite¬ 
ment inaudible bien sûr sauf si vous possédez 
un chien ou un chat qui risque» lui, de ne pas 
apprécier... Pour ce qui est de refficacité réelle 
sur les «nuisibles» ou classés comme tels que 
cet appareil est censé faire fuir, nous nous gar¬ 
derons bien d’émettre un jugement, vous lais¬ 
sant le soin de déterminer cela vous-mêmes. Ce 
qui est certain, c’est que notre appareil est au 
moins aussi efficace que ses homologues com¬ 
merciaux tout en coûtant souvent beaucoup 
moins cher C.Tavemîer 
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NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 


THERMOSTAT 

ÉLECTRONIQUE 


ûuFm-zs'îÂsjn 


4 V O— 

Consigne 


Ci " 
100 MF 


Mesure 

H 


*3 

56k£2 


1MF/400V 
Phase o 


R 6 470Q 


Oa 

1144143 


Secteur 
220 V^v 


ii-O- 


D* 

1N4007 


R 0 47012 


Neutre o™ 


—w—î- p° +v 

±L c 4 \ 

i D 1 ^FiûOljF A 10 volts 
1N40Q7 à 220[jF 1 


Section alimentation 


VDR 
I Varistance 


l Ph 

^1 Secteur 

-j' 


Charge 
{ maxî 2kW ) 


A quoi 

ça sert ? 

Le remplacement d'un thermostat 
traditionnel à Marnes par un 
modèle totalement électro¬ 
nique apporte sur un eonvec- 
teur électrique ordinaire bon 
nombre d’avantages : précision bien 
plus grande, moins de gaspillage d'éner¬ 
gie et moins de bruits de dilatation de la car¬ 
casse du radiateur en raison de Vhystërésis 
plus réduite. 

Notre thermostat sera équipé d’un triac isolé, 
se déclenchant au passage par le zéro du 
secteur pour ne craindre aucun parasitage, 

Comment 
ça marche ? 

L'alimentation 

Une particularité du schéma proposé est de 
ne pas utiliser de transformateur abaisseur 
pour obtenir les quelques volts continus 
nécessaires au . bon fonctionnement du cir¬ 
cuit électronique. Nous ferons donc appel à 
la capacité chutrice* C3. Contrairement à 
une résistance chutrice dissipant une chaleur 
non-négligeable par effet Joule, la perte 
d’énergie ici est quasi nulle en raison du 
déphasage occasionné par le condensateur. 
Toutefois cette solution économique n’est 
envisageable que si l’on se contente de 
quelques dizaines de milliampères, Avec un 
microfarad, on peut espérer obtenir environ 


sur rentrée e+ de l’AGP (patte 3), Centrée e- 
reçoit la moitié de la tension d'alimentation 
grâce aux résistances R3 et R4 de valeurs 
égales. La sortie 6 du circuit ICI sera haute 
si la tension de la CTN est inférieure à celle 
proposée par le potentiomètre PL La plage 
de mesure utile, c’est à dire la zone linéaire 
de la sonde, s’étend de 7 à 30 degrés envi¬ 
ron soit exactement le domaine qui nous 
intéresse en chauffage domestique. 


La mesure 

de la température 

Nous faisons appel à un ampli-OP (AGP) 
monté en comparateur de tension. la sonde 
de mesure est simplement confiée à une 
résistance CTN de 10 kü (valeur nominale à 
25 degrés), Elle forme avec les composants 
RI, R2 et le potentiomètre PI un pont divi¬ 
seur, dont la tension médiane est appliquée 


Semi-conducteurs : 

ICi : ampii-OP pA 741, boîtier DIL 8 

IG : optotriac MOC 3041 

Di, G : diodes redressement IN4007 

Da, Di : diodes commutation IN4148 

Zi ; diode zener 10 V 

triac isolé 6 à 8 A, 600 V 


Résistances 1/4 W : 

Ri, Fh : 1,5 kü 
Ra, R< : 56 kQ 
R 5 : 390 Q 
R* : 56 Q 
Rt : 330 ü 
R* R* : 470 0 

Pi : potentiomètre linéaire, 10 k£i 
+ bouton 
sonde CTN 10 kû 
varistance 250 V 


Condensateurs : 

Ct : chimique vertical 100 pF/25 V 
G : plastique 150 nF 
Cî : non polarisé 1 pF/400 V minî 
(mieux 630 V) 

G : chimique vertical 220 pF/25 V 


30 niÀ, A noter 
encore que la teasion 
d'isolement de la capacité 
sera au minimum de 400 V, pour prévenir 
tout risque de claquage. Le redressement est 
ensuite assuré par les diodes DI et D2, la 
zener de stabilisation ZI et un filtrage clas¬ 
sique par le condensateur C4, 

Attention î La polarité négative, donc la 
pile, est directement reliée à un fil du sec¬ 
teur ! Soyez donc prudents ï 


Figure 1 : Schème ée notre montage 
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Figure 2 : Circuit imprimé,, vu côté cuivre t échelle J 



Le circuit de puissance 

Pour commander le triae isolé qui alimente¬ 
ra en fin de compte une charge résistante sur 
le secteur EDF f nous allons faire appel à un 
coupleur optique un peu particulier ; le cir¬ 
cuit MOC 3041, encore appelé opto-triac 
(IC2). La diode émettrice est reliée aux 
broches 1 et 2, avec une limitation d'intensi¬ 
té par la résistance R5 (15 mÀ maximum 
pour le circuit MOC 3041). Le photo transis¬ 
tor habituel fait place à un opto-triac, qui 
permettra la commande de triacs plus puis¬ 
sants. Le déclenchement au passage par zéro 
est assuré directement par le circuit !C2 P et 
sera le gage d'un antiparasitage efficace. On 
trouvera encore un suppresseur de transi¬ 
toires ou limiteuf de surtension directement 
aux bornes du triac ; cette varistance sera 
repérée VDR sur le schéma, Le coupleur 
optique possède une tension d’isolement de 
quelque 7500 V, et assure un fonctionne- 
ment irréprochable et sur à notre thermostat. 

La réalisation 

Le triac pourra être fixé directement sur la 
carcasse métallique du convecteur à équiper, 
carcasse qui fera ici office de dissipateur. Le 
potentiomètre de réglage devra être soi¬ 
gneusement étalonné et pourra lui aussi 
apparaître en face avant. La sonde de mesu¬ 
re ne devra pas être à proximité directe de 
la chaleur dégagée, et pourra peut-être 
prendre place à remplacement de l’ancien 
bilame de mesure ou du thermostat à rem¬ 
placer. 


CODE DES COULEURS 
DES RESISTANCES 


(Pour 1/B*W, 1/4 W,1/2W et 1W 1 
couche carbone ou métal 



T* bague 2 bague 3” bague 
1* chiffre 2 chiffre multiplicateur 



CE I ■ 1 C 

L E CE L 
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